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JOANNES JACOBUS MARINONIUS 
FELICITATEM. 

Ulpiciis Imperatoris Caroli 
VI. Augusti Genitoris TUI, 
hoc qualecunque ftudii & lar 
boris mei Ipecimen ut pro- 
dire polTet , fummo cum 
gaudio impetraveram; quum 
Ejus clementias limulque beneficentias plane 
acceptum referendum fit , quod Aftrono- 
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micis ofHciis fiingi ego queam ; quod nimi- 
rum dire(^is ex idonea ftationc convenienti- 
bus organis, liceat mihi planetarum lidcnim- 
que altitudines, motus , magnitudines appa- 
rentes metiri, vel eorum eclipfes.congrelTus, 
occultationes , aliaquc admiranda phseno- 
mena certa methodo , certaque ratione in- 
tueri ; iiquidem Ipfc lingulari difpenfationc 
indulfit , ut in asdibus meis, Caslareae Urbis 
vallo moenium contiguis ( ubi altiora extrue- 
re xdilida non licebat ) Speculam erigerem. 
Suaque muniBcentia fumptus annuos ad fu- 
pelledtilem, qua utor, organicam augendam 
ornandamque fuppeditavit. Quod & gra- 
ta mente recolo , & publice profiteor ; ut 
omnes intelligant , me Ipfi tantum debere , 
quantum homo maximis beneficiis obftri- 
<%us ClementiiCmo Principi debere pluri- 
mum poteft. 

Hujus autem Caefarex BeneBcentix ut 
fruftum aliouem , quamvis exiguum, in pu- 
blicum protOTcm, domefticx Speculx, rei- 
que organicx deferiptiones , nec non tenta- 
mina quxdam, ad rem ipfam organicam, 6c 
ad Aftronomicas exercitationes pertinenda, 

in 
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in hoc volumen congefli,quodtamcnEidem 
offerre aufus non fuillem» nili animos addi- 
diflent benigniffimaEjus verba, quibus iden- 
tidem dignabatur me interpellare: ecquando 
futurum elTet , ut cceleftium obfervatio. 
num habenda feries inchoaretur ? 

Illud etiam acceflit , quod, poffquam 
cclipfium imminentium fchemata Ipfi offer- 
re conlueveram, & aliqua ex organis , quas 
conffruda funt,inEjus pofueram confpedu, 
non amplius ( etfi confeius imbecillitatis 
meas ) audebam imparem me afTerere , ne- 
que moras nedere praxi Aftronomicse , cui 
fubeundas fuffinendzeque Csfaris audoritas 
non deerat, neque Tubiidium; quale nec de- 
fuit vulgandis anno 1719. Joannis Keppleri, 
fummi dum viveret, Germaniae Aftronomi, 
aliorumque epiffolis mutuis. Inde porro li- 
quet Eundem non tam hereditario Casiam 
Atavorum ( praecipue Fr id erigi III. ac 
Rudolphi II, ) quam proprio magnani- 
mo infbnduAffronomiae patrocinium fufee- 
pifTe ; quemadmodum aliis fcientiis & arti- 
bus ingenuis quam magnifice pridem pro- 
fpexerat. Teffantur id abunde Academica 
b a Gymna- 
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Gymnafia, Ejus liberalitatc fundata: hicAr- 
chicedhiras militaris , & prasliminarium Ma- 
thefcos partium: illic Piduras , Sculpturae , 
nec non Architedurae civilis , & praefertim 
fplendidc conftrudum cxornatumquc aedi- 
ficium Bibliothecae Aulicae refcrtiflimae , 
inftar thefauri aeftimandae , quam publico 
commodo patere juflit. 

Alia quam plurima dicenda forent, nili 
mentem obrueret luduofiilimi Ejus obitus 
dolor infandus. Ea tamen , quae inde ma- 
narunt Germanix Auftriacx graviflima da- 
mna , TU viriliter reparas AUGUSTA 
REGINA , paternarum virtutum & pro- 
vinciarum heres digniflima * cui DEUS ob 
infignia Religionis & Pietatis exempla, forti- 
tudinem contulit & decorem. Quum enim 
permiferit incunte Tuo regno TE a confoe- 
deratis tot hoftibus impeti , omnium viri- 
bus, minis , conatibus invida Tua conflan- 
tia validiffime reftitit , mensque imperter- 
rita ingruentibus xrumnis obicem pofuit. 
Tuorum fidelitas, in tam diris calamitatibus 
non deficiens , clarius innotuit , & fervens 
vigor in fufeeptionibus arduis effulfit. Eo- 
rum 
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rum quidem pericula , damna , infortunia 
veluti Tua fentiebas ; quia materno amo- 
re non minus ad eorundem tranquillitatem, 
quam ad Tuam refpexeras ; ucque la^^ri » 
aut reftitui poflet, quascunque follicitudines, 
incommoda , labores fubirc , pacis utpote 
iludiofillima non recufafti. 

Quum vero vim vi repellere neceffe fue- 
rit, ipfe, in quo conHfa foifti DEUS exer- 
cituum, manifeftis auxiliis jusTuum aiTeruit^ 
TEque, fugatis poft varios conflidus hofti- 
libus copiis , quas Tuas aliquot provincias 
invafcrant , ad Pragenfe folium tandem 
afcendcre, Regnum Bohcmicum, TIBI legi- 
tima fucccflionc devolutum, novoacquifi- 
tionis titulo confirmari , ejusque diadema , 
capiti Tuo jam jam imponendum, recentibus 
lauris ornari conceflit. 

Hsec omnia Divinas beneficentias ac- 
cepta referens , repulifti blanditias cxubc- 
ranris laetitiae, quas, ubi nimia fua dulcedine 
corda perfundit, fecum plerumque trahit in- 
citamenta fiiperbias ; dudum fiquidem re- 
rum viciflitudinibus aflucveras , vel cx ad- 
verris feliciter edo(^a , profperis caribus 

c opti- 
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optime uti. Proinde fronte modefta, neque 
ab ipfis vi^orias plaufibus elata , TE fem- 
per TIBI aequalem , TUIque Vi(Sfaicem , & 
Reginam elTe oftendifti. 

Tanta profe(^o excellis & arte regnan- 
di, & agendi prudentia , qus in tenera aeta- 
te fe jam maturam prodiderat ! neque mi- 
nus abundas ineflabili clementia , quae be- 
nigniflimo afpciSbu ad TE accedentes exhila- 
rat. Tot itaque nominibus omnium animos 
TIBI fuaviter devincis ; TE Proceres, popu- 
lique omnes , Tuo Imperio fiibjcdi , vene- 
rantur & diligunt; quumque mira &cundia 
reipublicx flatum in folemnibus exponis co- 
mitiis» eundi uno ore & opes & fanguinem 
oH^nt. Hinc porro» ut ampla praeteream 
Aufhix Tux ac reliquarum Provinciarum 
fubfidia» quxque a potentiffimis exteris Re- 
gnis & Statibus» ut olim Auguftiflimx Oo. 
mui Tux» ita nunc TIBI amico foedere con- 
junctis» impetralti» & adhuc impetras auxi- 
lia » omni cxpcdatione majora ; inclytum 
Hungarix Regnum eadem alacritate » qua 
TE inaudito gaudio Reginam acclamaverat, 
utilifUma contulit equeftrium,& pedeftrium 

legio- 
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legionum augmenta ; uberrimam quoque 
Tuis caftris (uppeditavit annonam. Hifcc, 
aliisque plurimis, quas de Tuse glorias incre- 
mento fama vulgaverat , excitata gens alia 
orientalior* antea negleda, fed a priica Illy- 
rica & Dacica virtute non degenerans, fpon- 
te fua ordinem fubiit & difciplinam militias» 
ut Tuos augeret, atque roboraret exercitus. 

Quid non exigunt, quid non obtinent 
cximiajAugufti Tui Animi Dotes? Earum ta- 
men non nid aliquas attigi , easque disjun- 
das ; quis enim unico fixoque obtutu inte- 
grum percipere valeat , perceptumque de- 
feribere fulgorem Tuum , quem longe late- 
que diffundis ? Ita quidem nec Solem intue- 
ri confuevimus, nifi vaporibus horizontis, 
aut nube aptas denfitatis obdudum , vel in- 
terpofito vitro fatis opaco , vim radiationis 
obtundente » ne oculos lasdat , audader ad 
cum converfos. 

Nec tamen inter tot curas , quibus in- 
defefla fapienter provides adminiftrationiju- 
ftitias. Tuorum fecuritati, bellicis expeditio- 
nibus , aliisque publicis negotiis , deeft Re- 
gium Tuum patrocinium » adjumentum 

c 2 feien- 
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Scientiis, in quas propenfiflima es, & qua» 
rum multas rarifEmo exemplo Ipfa excolui- 
fti ; neque deeft earum cultoribus , iis prx- 
icrtim, qui totos ic devovent, ut ftudiorum 
iuorum utile aliquod monumentum edere 
valeant. His ego etfi vix accenfendus, nili 
Caefarese DignationisAuAoramentum iuafU^ 
fet, holce conatus meos, quosSapientilEmo 
PARENTI Tuo confecrare parabam. Ejus 
utpote juEu luiceptos , TIBI humillime 
dicare non tantum maxime cupio , fed 
etiam teneor. 

InduIgeitaqueGLEMENTISSIMA 
REGINA , ut eosdem MajellatisTuas aufpi- 
catiflimo Nomini venerabundus inicribam. 
Sic Summi Numinis Providentia TE quam 
diutiflime fervet incolumem ad Tuorum 
felicitatem , & Orbis univerE decus 
atque ornamentum. 



LECTO. 




LECTORI 

BENEVOLO. 




aut pttilicii non adeo affuevit adificiif inclyta 
URANIE^ ut modicai privatorum domus Juper- 
ha dixerit ; guin potius ipfa fi ojlendit quoli- 
bet bo^itio vel oblata manjione contentam ^ ubi- 
cumque liceret oculos fuos ad ccelepa Jpedacula , quorum avi- 
di Junt , apte convertere. 

Ita enimfplendidam ubi arcem habuerat ^ amagnoTycho- 
ne in Balthici maris infula Huena, tot curis & fumptibus con- 
ditam , injuria vero temporum pojl pauca luftra penitus diru- 
tam , vile patiebatur tugurium , ex afiribus compaBum , 
obfirvante iUuflri Picardo. (a) 

Quippe fub dio degens .afiivos filis radios, & hyemis no- 
Burna fiigora diu toleravit , ut liberiore cceli frueretur 
ajpeSu : fique demum recepit in jpeculas , poft inventa fubti- 
lioris artificii organa , qua diu inclementia deris exponi , & 
a vento agitari non fuftinent. 

Neque in organica fupelleQile fua luxum , vel Juper- 
f.uum ornatum afieSat ;fed idoneam folidamque Jlrumram. 
Olim apud^gyptioSfpriusquamCam^fis Perfarumque dominio 
fuccumberent , aureo utebatur circulo , jeu verius armilla 
deaurata, cubitalis crajfitiei, cujus limbo cubitorum J6f. /«- 
fculpfirat ortus occafusque JleUarum ad fingulos anni dies. 

(b) 



Alia quoque cumplura prater armillas aquatorios , & 
regulas parallaBicas , quarum meminit Ptolomaus, quis dubi- 
tet ad ejus ufum extitijfe injlrumenta , Babylone prafertim & 
Alexandria, in quarum urbium utroque fixam habuit per tot 
fecula fidem fuam ? fed confiat non pauca etiam lignea fuijfe , 
qualia infignis Copemicif ipfius Tychorns , priusquam fua 

d me- 



(•) Vofage d' Unnnobarg t Pini 1690. b fb). pig. 6 . 

Diodod Siculi Bibiioch. Hiftor. Ub. i. put IL pig, m. 4^ 



metaUka pofftderet, manibus traSabantur ; ea vero rejici de- 
buerunt ob vitium materu non fatis compaSa, femperque in- 
conftantii, jlptaverat olim Juo ufui Obelifcos , ad excelfam 
molem ereSos, ut per eorum umbras momentum meridiei^ 
folis altitudines meridianas eliceret ; iisque pqftmodum felici 
compendio fubfiituit Gnomones , quibus unica Jufficit horizon- 
talis linea in pavimento , potijjimum templi divija , & jpe- 
ciem folis , per imminens fublime foramen radiantis exci- 
piens. Horum maximus extat Bononia in D. Petronii templo , 
ab Egnatio Dante conjlruSus , deinde a celeberrimo Cafino ad 
altitudinem , froe radium unicarum looo promotus. Jd 
longiora dirigenda telefcopia machina requirebantur ingentes^ 
qu^us quum plurium manus fatigarentur , opem eximiam at- 
tulerunt viri y omni laude dtgnijfmi , Hugenius » qui Aflro- 
fcopiam a tuborum molimine liber amit , ©* Neutonus , qui 
Catoptrkam Dioptrica miro fuccejfu applicuit , tubosque 
contraxit. Hac aliaque hijce fmilia dum [ape meditarer , 
infiffiia quandoque admirabar obfervatoria , conditorum Re- 
gum nomen oflentantia : quandoque cogitatione parvas fubi- 
oam fpeculaSf qua unico obfervatori , (g unico quadranti fuffi- 
cerent. Ibi recordabar ex publico veluti theatro : illic ex do- 
meftico teQo nova fidera , vel rariora phaenomena juife dete- 
Ba : ilH condolebam, quod angujlam cameram, juxta Meridia- 
num direBam , per annos ly quafitam , non itrvenerit ; (b) 
huic , quod unicum quadrantem fibi usque ad obitum frufira 
exoptaverit, (c) Quibus ideis obleBatus denique fatui domui 
mea Speculam addere , qua vires exteri hominis non exhau- 
riret , commodis tamen requifitis haud indigeret. Quonam 
fucceffu id mihi praflitijfe contigerit , judicabunt alii , qui 
arduo quidem hoc , fed etiam nohilijjimo f udiorum genere 
deleSantur. lis , ut reBe judicent , quonam m^o 
id prafiterim , defcribendum vel communi- 
candum fujcipio. 



APPRO. 



Mtfcdl. BeroUa. Cominnsc. II. p. IL xvn. p. 076. 

(c) Afoooouulch. Handbu^. Th. cap. I. $ ig. p. «90. 
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APPROBATIO. 

A stronomiae Ihidium plurimis»& accuratis observationibus optime 
(ra^^ri > «ti^ue ita demum ad eam» quam finunt res humans , perfedio* 
nem deduci pofle» ooa mea tantum » fed una complurium eil me peritio* 
rum fententia. 

Laudo acuta illa ingenia , qus profunda meditatione varia adfpeflabilis 
mundi fyilemau commtnifcuntur : aut converfionum coeieftium (latas leges, cau- 
fasque pnyficas ad calculos revocare contendunt. Et vero quantum hsc talia ad 
Albonomicas fupputationes ordine in(lituendas,Tel proiicua,vel oecedaria funt, 
▼ehementer etiam probo; praxin tamen Aftronomicam longe praeferendam puto» 
qus quidem certe exqoilitis obfervadonibus infudet ita , ut calculatoris artis 
comes Geometria facem ubique prsluceat , folidosque e molelUilimis laboribus 
fructus utraque decerpat. 

Hxc omnia qui felici ingenio , & obdinata fedulitaie prsfliterit , eum ego 
denique verum, magnumque Aflronomum dici oportere cxUlimo. 

Rede fane Rameruf , percelebris Allronomus , ad Leibnizium feribens : * 
Aftronomiam in Republica Literaria Provinciam appellavit omnium fLf}')(zriKord^ 
•njTi non mimt Jfnjitus^ 9 manihitt ^ quam mentt adminijkandam. 

Utraque hac laude magna illa inter Ailronomos floruere nomina : Hipparchi^ 
Ptolfm 4 tt\Tjchonet, Keppkri y Rncioli ^ HevtUi y & nofba mcvciox\^Laj^l^iyHa^iejiy 
Jiianjrediiy Hiriiy Flam/leiiiy HorreiovUy JVur^kaueri , Gramaticiy Kiriini , aliique 
non pauci, qui vitali adhuc aura (ruuntur, quorum ingenio, Sc folertia Aftrono- 
mia plurimum fefe excultam profitetur. 

His ego merito fuo accenfendum credo PerilluArero Marinonium , Cs- 
fareum ante hac, nunc Regium Mathematicum, quem ambas illas Magni Ailro. 
nomi partes egregie expleviffe, etfi dudum perfpeAum haberem; attamen per- 
lego ejusdem limati/Timo opere , cujus epigraphe: Dt Ajkonomha iiptatk Vome^ 
JHca ^ Organko App^sttt AflroncmiiOy eo majori cum volupute idem perfenfi ; 
quod liceret Oblervatorium Marinonianum , & Aflrmcopica inflrumenta 
non modo coram contemplari , & tranare manibus, fed obfervationibus ipHs 
oonnunquam intercire,atquedare me expertum prxdaDtifTimorum operum tcflem. 

Neque ponum,quin hic una cum Collegis meis gratus, lubensque proiitean 
ClarifTmii Marihonii prsvio exemplo, & fapiemibus confiliis multum debe- 
re Speculam Allronomicam, qus haud ita multis abhinc annis in Viennenft So- 
cietatis noftrs Academico Collegio ere^a cft, itaque a Collega quodam inftrui» 



ufuique elTe coepit , ut Mritis non difpliceret. 

Quod nos privato Q. Marinonii beneficio, tantundem fere publicis Viri 
optimi de re Adronomica meritis fe debere agnofeent literati omnes , ubi prx- 
(buuidimam hanc ejusdem lucubrationem pervolverint, qua Do^idimus ac So- 
lertidimus AuAor fabricam primum ipfam Speculx fus Adronomicx , tum in- 
drumenta, fane quam exquidta , eaque ad omne cceledium obfervationum genus 
accomodatidima dilucide deferibit, fimul adjeftis perelegantibus dguris Uludrat, 
modumque, quo hsc eadem domi fus omnia, fuoque duAu conficienda curarit: 
quo rigore aa examen fingula vocaverit , atque in uTum deduxerit : quo pado ad 
labores idos profundis meditationibus , novisque ab fe excogimis Geometricis 
demot^ationihus fretus aggrelTus iit, eosdem feliciter perfecerit, perfpicue,& 
opportune docet. 

Hunc itaque librum,noo modo typis publicis dignidimum cenfeo, fed prs- 
claram inde quoque nobiliiTimo Adronomix (ludio utilitatem exidere Ixtus video; 
tum etiam Perillullri Domino Auftori egregiam inde apud xquos omnes rerum 
arbitros excellentis Adronomi opinionem amplidcandam e(Te prxfeniio • atque 
fyncero ex animo palam gratulor. Viennx 8. Martii 1744. 

Erqfirms Frxiicb^S,]» mppr. 

* tcftaiu VolOL n. ptf. ]5- 
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APPROBATIO. 



L Egi Librum de dflrmomica Specuia Domejlica, JJ' Organico Ap- 
paratu Ajironomico Perillutlris Domini Jacobi Maiunonii , olim 
Ccfircii nunc Regii MBthemacici & Confiliarii , & inveni opus tanto Au- 
thore dignillimum, ac iniigne monumentum folidx eruditionis. Ncc levis men- 
tem fubiit admiratio & veneratio Italix, cui frontem ad Pocfeos delicias remitte- 
re, & ad fcveram (iderum contemplationem contrahere, pari felicitate datum 
efl: qux non domellicxfolum utilitati & gloria; celeberrimos Allronomos haAe- 
nus protulit, quorum nomina Aftronomieis organis , tabulis & lucubrationibus 
prxnxa , ipfisque Planctis infcripta,& vclut in ceclo confecrata , cum quadam re- 
verentia legimus; fed potentiflimis etiam Regibus, & tlorqniillimis Accademiis 
Albonomix Magillros conceflit , qui patriam liderum eruditionem velut colo- 
niam ad externas Provincias deducerent, bervavit fibi Afiahuiei , Vnioi , hn- 
UMt .Dminicci Meritt, Plidiot, lum/iami, Daiat/iu , Magimi , GatUnt , Arf». 
fot , BlMcMdt , CdvsleriMf Rintoiot, Grimaldoi^ Bjanebinot, MddfrtdiOf i at orbis 
utriusque emolumento erudivit Cdftrnin » , genuitque Pau/oi , Colambci , Decbule- 
Jtot tCdJpmt , MurdlJdt , Crdamdiicot , & M akinomum : in quo illud ad fummam 
laudem, & do^rins famam accclfit ; quod primus Habilem fedem Allronomix 
in Aullria Hxerit, cui temporariis folum & minoribus Machinis maximi viri Gt. 
aattadr», Purbdcbiui, Bipmtmtdna, Anphu, Ktplmis, Rbtild prxluferant. 

Volnpe mihi fuit in hac celebri Marinoniana Specula privati modeftiam, Sc 
animi publico nati magnitudinem ,conjunfla$ contemplari. Moles xdificii infra 
magniticentilTima quxdam Aftronomix palatia conliflit , qus e marmore vel fe- 
fto lapide Munificentiam Principum evexille novimus i at fi Organorum Allro- 
nomicorum copiam, apparatum, &; magnitudinem fpeflcm , nullam iis per Euro- 
pam & Afiam, Regiam liberalitatem xquari polfe exillimo. 

Nec minor tanta magnitudine inflrumentorum Inventoris InduHria e fingulis 
organis elucet, qus aut nova omnino, aut nova methodo, novisque obfervandi 
commodis fabricata, amplum Authoris ingenium loquuntur. Nihil hic e pere- 
grinis terris advefium , aut folis nominibus exterorum artifkum nobile , prxter 
horologas machinas ; omnia fub iisdem tefiis a Clariflimo Viro inventa , dr a do- 
mcflico hujate artifice , quem felix direAio tanti Magillri ad Mechanices apicem 
evexerat , elaborata fum. Nihil , quod non fubtiliflimis demonllrationibus , & 
multiplici examini fubjeCtum , ad omnes artis leges exafium fuerit. 

Infigne hrx; eruditillimi Viri opus & publicum beneficium, quod non ab uno, 
neque paucorum annorum intervallo , fed a pluribus , & mulix xtatis fudore 
perfici , darique potuiire merito cenferctur, Auflriam nollram jam a pluribus an- 
nis magnopere iiluflrat, & ad Viri cxiflimationem exteros advertit , minimxque 
noflrx Societati occationem prxbuit, ut poH tanta velligia de Allronomica Spe- 
cula cogitaremus. 

Quod igitur communi Viennenfium commodo & gloria ab Illullri Viro in- 
ftitutum efl, idem pari ingenio, methodo, & facilitate in hac lucubratione con- 
feriptum, typisque digniHimum ccnfco, in qua prafiicorum Allronomorum fcho- 
lam Urbi noflrx &Orbi litcrato denique apertam, Viro ab eruditione, induRria 
& virtute, xque magno, tincere gratulor. Viennx 8. Martii 1744. 

Jqfcphus Franz, S. J. 
p. t. Speculx A&oo. & MuC Matb. Prxf. 

reppta 

Imprimatur. 

JOANNES JOSEPHUS FRAISL, mppr. 

Excel. Infer. Aullr. Reg. Conlil.' p. t. 

RECTOR Univerfitatis. , 
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CONSPECTUS OPERIS. 

LIBER I. 

De Aftronomica Specula domeftica, 
CAPUT I. 

De iis, quaj ante conftrudtionem fpecuke condderanda 
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LIBER I. 

ASTRONOMICA SPECULA 



D O M E S T I C A. 

CAPUT i' 



De iis, qua ante conJlruBionem Specula conjide^ 

randa fuerunt. 

iEdiHcium omne , quamvis exiguum , praevia delineatione aliqua exprimi , dU 
ftribui , dirigi fblet. Ad hoc autem , quod mihi propofueram , prsmicten- 
da etiam fuit confideratio eorum , a quibus ufus > altitudo > poficio sdiiicii 
pendere poterant , funique fequeniia : 

§. I. 

Horizon Uiennenfis , ejusque impedimenta , partit Coeli pro- 
JpeBum adimentia. 




‘Iennx Austri* amplitudinem Iblis ortivam patentem 
habet , atque etiam patentia bina , fere integra , illius 
ad orientalem fmicirculum fupplcmenca. Non quod 
Urbs alte promineat , vel quod ad ejusdem ortivam 
plagam indefinita planities pateat longe latcque , f^ 
quod parumper acclivis eft hxc , cui Urbs infiibc , ora Danubii ; & fi 
colles aliquot in propoflce regionis parte extant , ii adeo remoti ac 
humiles funt, ut vifui cx editioribus Urbis lods impedimento non fint. 

A Ad 
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Ad audrum eminet clivus (vulgo Wienncr-Berg) ab extremo 
Suburbio leniter alcendens , cujus fadigium vix editiores Urbis Turres 
altitudine exzquant. 

Majus '«tem pla^ occidentali impedimentum aficrunt montes , 
ultra terminos occiduae fblis amplitudinis , hinc ad Viennam amnem, 
illinc ad Danubium protenfl. Inter holce infignis eft Cctius ( germa- 
nicc Kalenberg ) Pannoniam olim a Norico dirimens. Hic in varia 
elatus fafbgia coelum obtegit ad altitudinem graduum duorum. 

Pro^dtum denique borealem mons alius limitat { Bilcnbcrg 
didhis ) a ripa (inilira fluminis accliviter alTurgens in diflantia duorum 
fere milliarium germanicorum: hic operit infimum coeli gradum. 

Qu* cum cogitatione perciperem , facile animadverti futurum, 
ut mihi non liceret obleiTando Horizontis limbum utrinque con. 
/picere j atque adeo nec momenta ortus occalusquc fblis, diebus prz> 
lertim folftitialibus , invicem conferre ad elicicnd.mi diei longilPima: vel 
breviiruTix quantitatem ; neque Icdhoncs Meridiani , neque pundb 
occalus xlbvi , & hyemalis iplb in Horizonte allignare j neque per 
flellas cofmicc , heliace, vel acronyce occidentes , alia quxdam erue- 
re , qux tamen omnia non adeo Angularia cenlebam , ut eadem aliun- 
de fiipplcri tx)n pollent. Quod enim attinet ad fidera , parum interell, 
num ea in occaiu a montibus occultentur , vel a vaporibus , quorum 
denlitate pleraque etiam orientia fidera quodammodo velantur. Major 

S irofefto ladhiraeft occidentalium Eclipnum luminarium, vel fatellitum 
ovialium ; (ed & hanc leviorem reddit inevitabilis hujusmodi oblcrva- 
tionum calamitas , qux proficilcitur a refractionibus, nimium eas per- 
turbantibus. Et demum mihi hxc cogitanti erant Iblatio Speculae quae, 
dam infignes, fuis quaeque adHorizontem impedimentis aircCbe. 

Qdn etiam cogitabam per totum annum capi polle altitu- 
dines corrdjjondentes tam Solis matutinas & vcljx;rtinas , quam flclla- 
rum orienmes & occidentales , ad definiendum pro lingulis momen- 
tum tranfitus per Meridianum , nec non ad explorandum linex meri- 
dianae , vel arcuum, tuborumque muralium politum. 

Caeterum nolcebam polle quoque oblcrvari flellarum fere omnium, 
tam nobis orientium culminationes , quam nunquam occidentium infi- 
mas deprelllones. Inter priorum maximas Fomabmn (Aquarii lu- 
cida in efiulione aqux ) culminat in altitudine vi^ lO' 52'. Catula 
Scorpionis , lecundz magnitudinis , in altitudine 6* 20'. Inter ma- 
ximas autem pofteriorum Capra , five yhiriga capella , dclcendens ad 
Meridianum , adhuc manet 4’ 5' lupra Horizontem conlpicua. 
Lucida in cauda Cjgni 2‘ 50' , majoremque altitudinem lervant extre- 
ma 
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ma caudae Urfx majoris , lucida Caffiopea , Perfei , alixquc , quas 
hic rccenlcrc non actinec. 

§. II. 

Horizon Montis Cetii. 

S I locus intego pneditus horizonte quaerendus cllH , non alius qui- 
dem in vicinia Urbis aptior occurreret, quam in montis Cetii fafti- 
gio , quod Camaldulenflum Eremo imminet , vel in orientaliore alio, 
ad dextram ripam Danubii prominente, in altitudine pedum Viennen- 
(lum circiter 84°- >n quo & Romani fub Antonino Pio Imperatore (Ia. 
tionem habuifle perhibentur, indar (peculz idoneam , tum navibus in 
conipicuo Aumine oblcrvandis, tum motibus hodium in adver& ora, 
nondum fubada , degentium ; & D. Lcopoldus Marchio Audriae 
condidit libi arcem , cujus adhuc vedigia (iiperfunt , & templum ex- 
dat Divo ipli dicatum , nuper (plendidius & honorificentius exdru- 
6him , additis mandonibus ^cerdotum Saecularium , quos loci oppor. 
tunitas ad Adronomiam excolendam podet allicere, d reliquis non pau- 
cis ( ne dicam plurimis ) requidtis eflcnt indrudli. Qui breviter in- 
dicade (lididat , d cuipiam aliquando libuerit in Dm lliblimi horizon- 
te Speculam dbi ponere Uranicam, & arduum montis acccdum ade fa- 
lubri , divortium Ibcietatis commercio epidolico , & txdium Iblitudi- 
nis inexhaudo prolpctdiu compenlare. 

§. III. 

Locus altitudo SpecuU. 

jTIhi porro ScinUrbe degendum, &con(ultum erat in area manere nu- 
iYl per acquidta, quam Vir mihi, dum viveret, amicidlmus, non dne 
laude & grati animi prifatione memorandus, Leander Comes Anguidbla, 
egregius Mathematicus, & Urbis ViennendsArchitedtun militari Pnfe- 
dlus, ad idificandam dbi domum elegit anno a reparata ^ute ciDCCXC. 
quando fere vacua erat adhuc datio vallaris. Favebat altitudo hujus arci 
tum propugnaculo , tum fuggedui fuperdruflo dominantis, adeoque 
(ecundam contignationem plerarumque domorum excedentis. Favebat 
& locus in angulo Urbis , ab ejusdem xdificiis altioribus haud parum 
remoto , & a fuburbanis omnibus plane didito j ita ut non multa 
opus edet altitudine , ut idonea (pecula fieret. 

Hujus itaque pavimentum latis elevatum iri judicabam, d xqua- 
retur domedici tecti falligio , ex quo videbam pauca xdificia magis 
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exftantia , eaquc parum obftare , pnetcr turres & templa non evitan?^ 
da , ni(i per afiam turrim , qualem , ut ut intra vctuIVa muenia Qvi- 
tacis , in vicinia tamen Valli erigere non licebat. . 

Nec lubibat animum caulla ulla , cur eilem de altiori pavimen- 
to Ibilicitus, nili levis quiedam liilpicio cujuspiam phaenomeni raro con- 
tingentis , & dubix oblervationis , cujus modici frudius cum Ijxrs in- 
certa remotaque maneret, perluadcre mihi non poteram, ut millies inte- 
rim ad Speculam alcendendo , audio graduum numero , vehementius 
Iponte Fadgarcr. 

FenellrisautemSpecuIxnullainvenicbatur in muris lateralibus alti- 
tudo rulficiens,nin per mias inclinato in tedlo patentes. Ad harum ulum 
(accedente pergula interna , & Icala , qu* a pavimento ad pergulam 
duceret ) alia prodibat (latio fublimiur , ad objedh verfus orientem, 
& aullrum , horizonti propiora , detegenda , &i ad opticos tubos 
ver(iis eadem dirigendos , profutura. 

§. IV. 

specula PofitiOy Figura^ ^partium ejus Dijlributio. 

D Ata erat politio 'domus in declinatione graduum 45, cui Specula 
odlogona apte poterat accommodari, ut Bononix in palatio Indi- 
tuti Scientiarum , optimo liiccellii , fadhim videram. Plures tamen, 
qux animo obverlabantur,cauHx non linebant a ligura oblonga recedere, 
nec ad alium angulum , nili redhim , veteri xdificio novum adjungere. 

Et Imie non referebat in quonam politionis angulo ( in ulu fene- 
llrarum ) ad hanc vel illam codi plagam Obftrvatoris organa dirige- 
rentur , dummodo ad omnes dirigi pollent. 

At plaga Meridiani ( qusr uranicx dirionis primaria quidem ell) 
pecuLariter exigebat libi Ipeculam in tota communi (c^onc llmul , aut 
(iiccelfive patentem: Sol autem, nec non Planetx, & Fixx inlignio* 
res , interdiu culminantes, oblcuram ^xidulabant, immo tenebricolam, 
& quxdam inliiper inllrumcnta majora , atque fixa requirebantur, pa- 
rietibusque iirmata. Sed has conditiones, prxter univerlalem oblcrva- 
tionum uliim & organa mobilia , una cademque (pccula non patie- 
batur. Itaque in ejusdem vcllibulo exigua camera erigenda fuit ( in da- 
to (patio, quod veteres muri concedebant) Sc aliorum more , a Meri- 
diano nuncupanda. 

Prxterea , cum oporteret quandoque (ub dio efle , vel ob am- 
pliora phxnumena, qualia (olent ^ lumina borealia , vel ad majorem 
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coeli partem contpicicndam , vel ad diftinguenda loca & nomina ftel- 
larum , ad cernenda nubium impedimenta , & propter alia , qua 
condngere queunt , tale quoque Ipadum addendum fuit inllar pergu- 
la majoris externz. Hinc orta eft diAributio xdificii ut in Tabula I. 
qux fpedes eft Ichnographiac. 



A Specula. 

B Camera Meridiani. 
C Veftibulum. 

D Pergula externa. 



E Scala externa. 

F G Scala interna, 
h h h Ambitus Pergula Iu- 
pcrioris& internx. 



CAPUT II. 

De Specula Domejlica, 



§. I. 

Pavimentum. 



P Rarter fundamenta Iblida , & profunde jadh, omnino ad adificium 
hoc requillta, ne cedentibus illis rimas Aquando ageret, ipla etiam 
Specula firmo & ftabili pavimento indigebat , ne , (i fublultans ell^ 
aut tremulum , incumbentium luper iplum inftrumentorum erronea 
diredVio vitiaCis redderet obfervationes : ut mihi firpius luper tabulato 
(quamvis omni diligentia adhibita) contigifle dolueram eo tempore, 
quo nondum conflanti in (latione pedem fixeram. Hanc itaque Ha- 
bilitatem lubflraci lapidei arcus induxerunt : quin etiam trajeda per 
iplbs & per lubje£los parietes , quibus arcus innituntur , ferrea liga- 
menta omne luxationis periculum amoverunt. 

Pavimentum ftru<flum eft quadratis lapidibus , optime libra- 
tis , quorum diagonales xquidiflant a Speculz muris ; adeoque latera 
quadratorum partim meriaianas exhibent lineas , partim vero xqui- 
nodlialcs. 

In medio autem pvimenti hiatus eft I, ulquc ad imum for- Tab. r. 
nicis patens, ferrea crate munitus, hyeme aperiendus, ^t ex inferiore 
h^qxicaufto tantum caloris alcendat , quantum ad Speculz aerem 
tepefaciendum , & ofcillatorium horologium a nimio frigore prz- 
fervandum fufficiat. Neque enim licebat hyemalem furnacem Spe- 
culx addere , ne fcilicet calidi vapores tubos opticos perreptantes , Sc 
ad fuperficies lentium frigori expofitarum pervenientes , ipfarum ufiim 
adimerent vel infirmarent. 

§. II. 



B 
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§. II. 

Feneflr^ verticales d5’ incHnaU. 

Q Uinque fiint in lateralibus muris ordinis primi , quarum fitus & 
mcnfuras in utraquc limul delineatione Ichnographica (Tabula I.) 
& Orthographica (Tabula II. &III.)vidcrc cft. Ala: binae, ulijuc adini- 
tium arcus reclangube , binas alias aintinent vitreas , ut tota fimul 
feneftra , vel lemilFis , aut quarta pars , prout altitudo obfcrvanda , 
vel diuturnior oblcrvatio exigeret , patere pollet. Addit* lunt lig- 
ne* thecx , tum extern* ad arcendus ventos, imbres, grandines, tum 
internx ad Speculam penitus oblcurandam, & a frigore magis tuendam. 

Sex ali* lunt lecundi ordinis, livc inclinat* in tedlo Speculx, 
quinque lingulis primariis , Icxta port* , relpondcntcs. Harum qux. 
liliet unicam habet alam, qu* tecti partem conllituit , dreumdu- 
£tum parvulum canalem , qui pluviam a vento intrulum recipiat , 8c 
teito reftituat. Adjcdla cll halta ferrea , per quam ala facilius clevc- 
Tib. ll.tur, & in politione verticali detineatur, dum patet feneftra , ut in L, 
Si lii. & I., vel , dum feneftra eft c'aula , tedto adjaceat , ut in M , & m. 

Verticales fcncftr* lufficiunt ad angulos altitudinum , qui 50 
vel 60 gr. non excedant 5 inclinate vero ad reliquos ulquc ad 90 & 
ultra Zenith capiendos. 

Tab. II. Sint enim A lummitas fcncftr* verticalis , B initium arcus ejus- 
dem fencftr*,CD apertura fcncftr* inclinat*, EF pars cle\iata pergui*, 
infra deferibend*, HO R linea horizontalis, & in ea O oculus, vel cen- 
trum cujuspiam quadrantis aut drculi in diftantia commoda, v.g. trium 
pedum a lorica feneftr* : linea vifiialis A O , tranllens lub vertice fene- 
ftr*, continebit cum horizontali O R angulum A O R grad. 60. B O 
vero vifualis inferior, fub initio arcus, continebit cum eadem horizon- 
tali O R angulum 50 gr. Deinde per C dudht ipli B O parallela C H, 
& produdta C F in 1 , HI, pars line* horizontalis H O R, locus erit 
oculi fjccellive videntis objedba elevatafuprahorizontcm a 50 gradibus 
ulque ad 90 & ulterius 5 Ab H autem recedendo verius L fumi po- 
terunt elevationes infra gr. 50. 

Si per punda C & D dcicriptus intelligatur circuli arcus, tan- 
gens horizontalem lineam H O R in Q_, fiet in Q_ angulus C Q_D 
omnium polfibilium maximus ; adeoque in data elevatione oculi a pa- 
vimento dabitur pundhim Q_, ex quo maxima cceli prs per datum 
fcnclh* lumen C D detegi poterit. 



Scho- 
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Scholium. 



f INica in vertice te£U fenejlra horizontalis rotunda , cujus diameter 
^ T V admitteret angulum T SV non minorem cmgulo C QD,fub- Tab. D. 
Jiitui potuijict fenejlris omsiihus inclinatis; fed majus accejjtj^t incom- 
modum , £7 opus fuijjct altiore fcala ,• nec ad fubHmiorem Jlationcm 
frofuijjet , niji addita intensa pergula ; hac autem majorem fenejlra 
asnplitudissem , vel missores alias in circuitu verticales , fupra tecli 
fajiigium excgijfet. 



§. III. 

Pergula interna. 

T Otam fere Speculam interius ambit horizontalis margo ab , AB, 
e f, IK , latitudinem habens pedum 2 i, Cap. L §. III. indicatus. 

Hic margo elevatur 10 pedibus a Spcculx pavimento , & pergulam in- 
ternam conftituit, innixam ferreis fulcris ad, AD, e<, lEj repagu- 
lis quoque ferreis axYZe, AC,F GHI, aliisque munitam, ad 
pergentium Iccuritatem. Reliquum Ipatii, nimirum AF, occupat lia. Tab. ui. 
la A A , que pergulam cum Spccule pavimento conjungit. 

Ufus hujus perguix frequens el^ad fenellras tedli aperiendas. Sta- 
tionem quoque altiorcm prxbet ad quasdam oblcrvationcs horizonta- 
les , vel in vicinia horizontis , idoneam , vicesque fupplentem alterius 
fubdialis , qux in publicis oblervatoriis tc 61 » , Ibrnicc obdudto , fu- 
peradditur. 

Porro pergui* tabulato in vicinia parietum fixo manente, ut Ff, Tab. D. 
aliqux tamen ejus partes a parietibus remotiores , & feneftris imminen- 
tes , ut F c , mobiles inftar alarum fieri debuerunt , ut elevata: ad po- 
litionem F E, ullim fcneftrarum tedti non impedirent j adeoque partes 
coeli verticales , aut a vertice non admodum remotx , detegi pollent. 



§. IV. 

Index Ventorum. 

S Patium lub tefto Specuix, inter feneftras inclinatas refiduum, occu- 
patura circulo, horizontem referente, &, ut ferunt horizontis qus- 
dem plagx , divilb , ac nominibus ventorum , imaginibusque illorum 
inlignito. Ex centro volvitur index , circuli illius ambitum percur- 
rens , & hic index movetur ab hafta ferrea , qux in foranaine conico 
laminx horizontalis orichaldcx, fupra centrum firmata:, ad pcrpendicu. 
Ium imminet, fuperius in Galli figuram expnfa, ut a vento dirigaturj 
adeoque tam Gallus externus, quam internus index locum & tx>men in- 
dicet flantis vend. ’ 

B 2 §. V. 
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§. V. 

PiSura SfecuU. 

I Ncernam parietum fupcrficiem archiccdlonicis ornamentis, laquearis 
autem deformationibus , ut ajunt , arabicis pidhira exornavit. Id 
hyeme dum fieret, calor appofit* fornacis muros & teiSorium, quod, 
ut pidlaira exif^ebat , inducebatur , adeo cxliccavit, ut duritiem fiim- 
mam contraxerint 

CAPUT III. 

De Camera Meridiani, 

§. I. 

Pofitio Camerte. 

M Aximi profedlo in re Aftronomica Meridianus circulus Sciendus 
eft , ex quo ad varia aftronomica exercitia eximiae promanant 
utilitates. Ad hunc Ilquidcm culminationes , dificrentiae alccnfionum 
Techirum , diurnae omnes coeleltium motuum periodi referuntur. In 
hoc declinationes , maximae altitudines fupra horizontem , difiantiac a 
vertice numerantur. Hujus plaga praecipue refjaicitur in collocandis no- 
vis publicisque Uraniae (lationibus , ut primarii parietes ejus diredlio- 
nem oflendant , & inllrumcntis muralibus commode inferviant Ra- 
ro tamen contingit privatas xdes fecundum Meridianum ellc diredhs, 
rarius accidit a fiinikmentis erigi hujusmodi xdificia, qux vel obferva- 
torum xdibus fint contigua, vel illas intra le capiant Horum autem 
fi neutrum contingat, molefta quidem oblcrvatori fatigatio emerget vel 
grave obfervationibus detrimentum. 

Etfi vero nec mihi tam felix pofitio obtigerit , nec parietem in 
exigua camera ( quam fiiper antiquis datisque politione muris erigi cu. 
ravi ) in plano meridiani collocare licuerit , nihil tamen obflitit, quin 
data obliqua pofitio, fi non xque commode , non minus tamen exa. 
dic ad Meridiani ufirni potuerit aptari. 

At bene contigit ut camera hxc Specuix immediate conjungere, 
tur, quod prodcfl vehementer ob alternos, & fiepe fimultaneos, utri, 
ufque uTus. 

Scholium. 

ILLu/lrh Dani /e Mathematicas Otaus Romerus cameram juxta Me- 
■* ridianum pojitam, per 25 amtos exoptatam, (a) nutiquam obtinuit, 

iSob. 

(a) Srro/. C*ntin. U, fag. ^77, 
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ohfervatorium Jihi condidit domeflicum , deinde tufculmum, utrum- 
que declinans a plano Meridiani, (a ) Etenim Jibi perfuaferat inftru- 
menta omnia tam Jixa , quam mobilia , aptum in cujuscumque Jtgura 
*dificio locum invenire. 

§. IL 

Fenejlra Meridiani. 

T Ria ego fixa inftrumenta huic Camene afrignaveram , Meridiani 
u(u indigentia j Lineam videlicet ipfam Meridianam, partim ver- 
ticalem C P , prtim horizontalem P deinde verticalem arcum 
A NI, quem pofiea in quadrantem integrum convertij denique Dioptras 
telelcopicas a culminationibus (brevius dicam) Culminatorium B D. 

Linea meridiana exiguum pofiulabat internum foramen j exter- 
iK tamen m^is expanfum, ut lingulis anni diebus radios Solis admitte- 
ret. Arcus verticdis unicam requirebat fenelham auftralem , in te&o 
patentem. Culminatorium denique integram exigebat in tc£bo apertu- 
ram', per totam Meridiani le^^ionem. Maximum igitur compendium 
ad id redigendum erat, ut tria hzc inllrumenta lub una cademque fene- 
Iha, juxta Meridianum direfb, collocarentur. 

1”» itaque evitandum eratSpecuI* impedimentum, quod ab cx- 
tante tedlo, live ab orientali angulo ejusdem proficifei poterat. 

II** Latitudo feneftr* debuit extendi ad Icfquialterum pedem. 

III'" Faftigium F deprimendum fuit infra Specui* tedhim , ut fo-Tab. IV. 
ncflra; verticali, Euro-Boream relpicicnd, quam minimo impedimento 
eflet. 

I V*° Apertura tcdH E F G divifi fuit ab ejusdem fafiigio F in duas 
partes EF, FG, utrinque inclinatas, & totidem eidem dat* fiint exter- 
nz alz, qux claulx, in ipfb fiidigio jungantur, tedhimque pariter com- 
pleant. Duabus etiam (luditur aliis internis alis, quarum utraque pro- 
deft tum ad oblcurandam cameram , fencftra interim externa patente, 
tum ad accefliim externo lumini , pro lubitu coardandum , ventique 
impetum arcendum. 



Scholium. 

quoque in Camera hac patent verticales fenejha, quarum minor 
^ imminet ei porta , qua prabetur exitus ad Pergmam Jubdialem. 
Utraque tamen ex feneftris ik , ad Camera potius quam ad ufum Meri, 
tkani ejl , tkc aperiri iHa filent pro diurnis obfervationibus , niji lumen 
admittendum Jit ad iBu/lrationem quadrantis , vel horologii ofiillatorii i 

C neque 

(a) JLtfit affir»n. ft/r/ Htrrttctmii 4t* ^ J4l» 
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neque in noHumii, niji ad ,tjlimandam quandoque dijiantiam fideris ali- 
cujm a Meridiano. 

§. III. 

Tabulatum fuperius. 

A d Meridiani fcncftram, jam indicatam, aperiendam fimplex vcl du- 
plex fcala non (ufHcicbat , quoniam accedendum etiam erat ad 
hanc , vcl ad illam fenedrz partem , ut orificiis tuborum lampades acL 
mov'erentur. Praeterea Culminatorii altior politio altiorem quoque re. 
Tab.IV.quircbat alcenrum. Ad hos ullis addi debuit tabulatum fuperius RT, 
pedibus odi» a pavimento elevatum ; hiatu tamen relidto fub Meridia- 
ni apertura , tum ut illa plajp in conlpcdhi haberetur , tum ad clevan- 
Tab. I. dum deprimendumque tubum fixi Quadrantis. In angulis K , & L 
dux funt Icalz , fingulx in duas partes divife , quarum fuperior & ac- 
clivior eft, & a tabulato removeri poteft, nec non ad prietem inclinari, 
ut liberior ingreflus ad Speculam, & exitus ad fubdialem Pergulam ha- 
beatur. 

Tab. I. In angulo M hycmali tempore fornax additur ferrea, qux Obler- 
vatoribus & tzdium vigilix imminuit , & frigoris tormentum adimit. 
Quoniam vero fenelha Meridiani plerumque , vcl ad utramque , vcl ad 
alterutram partem patere debet, iccirco Cinera non admodum calefit, 
ne alcendentes in cubos calidi vapores objedlivis lentibus noceant, quem- 
admodum etiam Capite 11. §. I. monuimus. 

Scholium. 

tJ/Ef fuere potijfirmsm de SpecuLe Jlruclura, ufuquc indicanda. Qm- 
dam vero alia , deinceps ad fupplementum aliquod , dT ad majus 
commodum adjeBa , breviter capite fequenti exponentur. Pritts tamen 
recenfere liceat Senecte verba, (a) Specidie vtfiibulo inf cripta. 

„ Proinde dum oculi mei ab illo Ijx^Haculo, cujus iniaciabiles lunt, 

„ non abducantur , dum mihi lunam Iblemque intueri liceat , dum ce- 
„ teris inhxrere lidcribus,dum ortus eorum, occafiis, intcrvallaque,& 

„ caulas inveftigarc velocius meandi, vel tardius , fpeiStare tot per no- 
„ diem Hellas micantes, & alias immobiles , alias non in magnum Ipa- 
„ tiumc-xeuntes, fed intra luum le circumagentes vcftigium, quasdam , 
,, lubito erumpentes, quasdam igne fulb perllringentes aciem, quali de- 
„ cidant, vellonco tradlu cum luce multa prxtcrvolantes j dum cum 
„ his lim, & cxlcftibus, qua homini fas ell, immilcear j dum animum 

» ad 

(a) De cottftldt. tiHeh. Otf. IX. f. ifr. 3Vat- 1. Oftr. eJii. AmfttUd. afHJDdn.EiJevir. 
in tv*. 
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„ ad cognatarum rerum conipeftum tendentem, in Aiblimi femper ha- 
„ beam : quantum refert mea, quid calcem i 

.Simik quidpiam legitur apud Ciceronem, (a) 



Scholium II. 

f^UamvU autem in Jpe adhuc ejjent reliqui , pracipui bujm Specu- 

li^ Le fruBut , mibt profeilo erat cur de primo non parum gauderem, 
quod ipfa nempe Jpecimen, 0" Jlimulum dederit erigendi ahiorem 0 am- 
pliorem aliam in Ciefareo boc /tcademico Soc.JEfu CoBegio, cui copiofm 
acceffit praegrandium injlrumentorum apparatta , (y indefejffa praclari 
jtflronomi, aliorumque Sodalium objervatorum [olertia. Quod nomum 
IJnimerJitatH 0 Urbu bujut ornamentum ad imitationem alliciet non 
pauca inflgnium aliarum Urbium Collegia , eximio ajlronomici Jludii 
progrejju, 0 Patrum Societatis, Catbobeam fidem per Sinicat, abatgue 
Orientis regiones propagantium fubfidio. 

CAPUT IV. 

De Appendicibus Specula, 



§. I. 

Obfervatorium inferius. 



V ix parata erat Specula, quando cogitare coepi de quadam ejus appen- 
dice pro Quadrante tao , fiderum borealium culminationibus , & 
infimis eorundem deprelllonibus dcftiiiando , quo diutius ablque mole- 
ftia carere non poteram. Huic Quadranti locum allignaveram in bo- 
reali angulo area: dome(liae,ubi nimirum inte^ ad boream pro^fhis 
patebat, ad colles uique, in utraque Danubii ripa conipicuos. Quum- 
que ad fundandum exiguum quoddam zdificium terra effoderetur, con- 
tigit vetuftum detegi parietem craflitiei pedum yj, cujus externa & lu- 
perior pars aream ibi claudens , non nili ped. li habebat. Ex inlpe- 
daone nabita vilum fuit hunc parietem fpeifciflc ad antiqua moenia, qui- 
busUrbs cingebatur, priusquam muniretur hodierno vallo, in cortinas 8 e 
propugnacula extenib. 

Porro inventum hoc 8c utile videbatur, & opportunum ad col- 
locandum Quadrantem borealem, qui mihi deerat , & ad auftralem al- 
terum, non procul ab iplb firmandum 5 quippe ad anguftum aliquod 
atrium in area ipla dilj5oncndum,in quo luminarium, planetarum, aflro- 

C 2 rumque 



(a) Jiifeml. Dij}iit.Ui'> f. Ctf. XXIV- 
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run^ue culminationcs, & eorum, quz nobis non oeddunt, iniimx de» 
premones conipid polftnt. 

Murum icaque internum erexi, externum ad tedb culmen eleva- 
vi: fpacium, quod oblongum erat , in duas partes divili, unam Qua- 
dranti aulbali aiUgnans, alteram boreali. Aullralcm, utpotc magis fre- 
quentandam, decentius ornavi & hycmali fornace inflruxi. Boreali cum 
reliqua domus parte communicationem aperui, ut absque ulla venti & 
frigidi acris moleftia , vel ad novum hoc Obfervatorium tranfire , vel 
in domcfhca aede manendo, cas, qu* a meis peragi Iblent obfervationes 
indicere, dirigere, ac notare quam commodillime liceret. 

Pnetcrca opportune accidit inferius hoc Obfdvatorium conti- 
guum fieri officirtJt domcftic.e,ob frequentem ad ejus ufum & fabri me- 
chanid & rei fabrilis pro polienda, rcaptanda, reparanda fupelicdale or- 
ganica necdTitatcm. 

§. II. 

Camera obfcura. 

C Amer* Meridiani, Capite lll. dcicriptac, contigua efl exi^a came- 
ra haec, ut p-affim vocari fblet ohfcma. In N notatur ejus politio 
& area balis quadrate , cujus interna latera menfiiram habent pedum 
odbo. Unicum habet parietem j tria reliqua verticalia latera lignea funt, 
ex afleribus externis & internis, intermeJiisque pluribus trabeculis com- 
pacta , pedibus fere feptem fupra pavimentum elevata. TeCborium, 
integrae internae fuperficid induclum , atro colore imbuebatur. Fene- 
ftne omnes ad ufumHeliolcopii theds externis & internis, aptisque cur- 
fbribus infbui debuerunt. Ambae quoque portae interius , exteriusqu» 
clauduntur , ut in ufu Camerz omne lumen excludant. 

TeCtum pjTamidale truncatum in altitudine pedum quatuor, de- 
finit in horizontalem fenefiram , cujus lumen non excedit aream pedis 
quadrati. Hxc feneftra , quae potiorem in hac Camera ufum habet, in- 
terius femper tcCla manet ampliori nigra pelle , qux tubum tclefcopi- 
cum, de quo alibi , cingit, ipfique motum omnem tam horizontalem, 

r n verticalem peimittiL Ebeterius eadem fenefira tegitur altiore qua- 
theca , ex ferreis braCleolis compofin , tedbique falhgium ornante; 
quae tamen ad ufum tubi amovetur, & pcraCla obfervatione reponitur, 
ut ingreflus pluvia: arceatur , & tubi extra fencftram prominentis orifi- 
cium cum adjeClo fpcculo, quod plerumque tubo adhirens relinquitur, 
ab inliiltibus acris , aliisque periculis immune fervetur. 

Ad ufum denique ipfius horizontalis fcneflrradjeifba efi fcala ex- 
terna, qux ad teCbi fafbigium facilem praebeat acceffiim. 

LIBER 
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LIBER II. 

ORGANICO APPARATU 
ASTRONOMICO. 



SECTIO I. 



DE LINEA MERIDIANA. 

Quant» fit Meridiani Circidi utilitas cum jam perfpicuc fupra (a) fit declaratum 
facile inteUigitur , cur in Aftronomicarum rerum comparatione duAus lineae 
meridianae primas foleat partes occupare. Ducitur autem linea ha;c in pavi- 
mento llabili firmoque, vel metalli laminis inciditur, & in partes tcuuas tan 
gentibus dillantiarum centri Solis a vertice Spcculs refpondentes , dividitur 
yel fimplicius extenfo filo fignatur , plerumque horizontalitcr , verticalitcr 
intCTdum , quandoque mixte. Huic accedente diretiione umbrat feu radii 
Solis, vel utriusque limul , modus habetur eximius definiendi tranfitum centri 
Solis per Meridianum Circulum t punAum vero temporis, quo illud centrum 
co in circulo reperitur , finis ell elapfa; diei naturalis , & fcquentis initium. 

Porro Meridianus Circulus plerumque diferepat ab horario, qui diem artificialem 
bifariam dividit, quique adfenfum vagus eft,utpote circa AiquinoAia dimidio 
fere hor® inmuto a vertice hinc inde digrediens. Linea quoque meridiana 
non a meridie, fed a Meridiano, in quo fixa ponitur, nomen mutuatur Non 
enim meridie utuntur Aftronomi , fed horis 14. dici naturalis; neque refert a 
quonam horario inchoetur numeratio hsej quam tamen expedit a fixo aliquo 
punAo nolle Inchoari. At non alibi poterat hujusmodi terminus aptius hei. 
quam Meridiano , ad quem Sol, ctfi diebus fere finguUs extra SolOitia ferius 
aut citius t quippe ad diverfas ejusdem partes, aliisque fub angulis revertatur 
ob inaequalem progreflum fuum in Ecliptic® plano 1 minima tamen insquali. 
tate revertitur, atque in eodem culminans, squalibus arcubus ejus paralleli in 
quo eo temporis momento centrum Solis ell , ab horizonte utrinque diftat 
Stabilitas vero Meridiani inconcufla manet poli obfervationes ab inCgni Calfi- 
no Bononi® habitas in examine Meridians, duAs in sde SanAi Petronii (i) 
omnium haAcnus duAarum maxim® , qu® a Celeberrimo Manfredio ibidem 
repetit® (r) fuere. 



Quscunque autem eligatur difpofitio line® Meridians, a qua deinceps reAifica. 
ta, iplius Meridiani direAio cognofei debeat, ea fanc a punAo dato vel ad libU 
tum fumpto, quod jam in Meridiano fixum concipitur, habenda ell dillantia 
qu® ad errorem unius fcnipuli fecundi horarii detegendum idonea fit. Et 
quamvis ad rcAam hujus lines politionem unicum ejus punAum prster illud 
quod datur aut alTumitur, invenire fufficiat ; plurima tamen interveniunt ob- 
^ lUcula, 

(a) Vi, l iUf. in, §. /. 

(b^ DffrrizJtm JtSa MfriJtMS Ji S. FetrCttit. Moptt tiff. in foi. f. 2 f, 

(c) Commtnt. /lauiemin Bowmtn/is ^ Bonenuiiyji^ in4t9. ff 4 . 
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ftaculn I quacumque diligenti circumfpeflionc majora ; & qus contingunt ab- 
errationes, augentur in ratione reciproca dillantiarum a pun^o dato. Praxes 
itaque omnes innixs punctis appulfuum umbra: gnomonis , aut radii Solis ad 
circulos concentricos ante ac poli meridiem , in diebus etiam folllitialibus , re- 
mota variata: declinationis omni fufpicionc, fatis accurata: non funt i adet^ue 
prxdat punCla maxime remota adhibere, nempe interfeCtiones arcus diurni bo- 
lis cum circulis horizonti atquididantibus, live correfpondentium altitudinum 
bodiernam methodum. 

CAPUT I. 

De Meridiana filari , cujus umbra fieciem Solis in meridie 

bifariam ficet. 

|Ptifrima videbatur prifeo medioque aevo umbrae dircdfab 
vel radii Solis ad eliciendam linc.e Meridiana; pofitionem, 
ac per alterutrius, umbrx vel radii cum linea Meridiana 
jam dudh coincidentiam , definitu facillima , meridiana 
hora habebatur. Flures ideo utriusque praxes excogita- 
tae fuerunt, rem gnomonicam egregie illuftrantcs. Quoniam vero umbra 
indiftindlc definit in penumbram, & radiorum Solis, per rotundum fora- 
men transmifibrum, conicum frufium,in plano quopiam horizontali aut 
verticali oblique ledhim, dat illo in plano ellipfim j iccirco neutram ex 
propofitis methodis, quantum res exigit, perfctfle lufficere jam diu fuit 
deprehenfum. Primus, quod fciam, utriusque (radii & umbrae) ufum fc. 
liciter junxit CclcberrimusNicolaus dcTIslein praeclara fiia methodo, (a) 
quam ab Aftronomis quoque Bononienfibus adhibium vidi Aai729, 
haneque in meum ufum transduxi, adjedlis iis,quz loci & corrcdfionis 
adhibenda; opportunitas pro re mea exigere videbatur. 

Scholium. 

f^Etcherrimm Richerita , Regia Scientiarum Parijtenjts ricademia So^ 
^ cius , An.\(ij7.. in Cayenaitfida Meridianam filarem adhibmt\ (b) 
tfi lUulIris eadem Societas An. 1682. (c) Varino aliisque ad obJervatio~ 
nes Aftronomicas ablegatis, inter multa horum itinerum caujjds utilita.. 
tesque Ipellantia, modum prafiripfit Meridianam lineam deferibendt per 
umbram chorda ad perpendiculum extenfa , ac horologium ofeiOatorium 
apte compofitum , in quo ficiri pojjet, quidnam in meridie indices qfien- 
furi effient ; atque adeo pojfiet etiam umbra projeBio , ipfi momento me- 
ridiei correjfiondens , in pavimento apte fignar i. 

Hifce 

fa) ie FAetidtmif Jei Scimeti. Parii iftf. in 419.^- Tf- 

(b) Oifrrvationi &c.for Mfir. P^iehrr a Parii tS79, in M. f. 

Cc) Lti tltminiJF 4fiT9namt vmfiit fer ^ ikiA.f. f 4 . 
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Hifce tamen adminicuUs ^ umbra in lineam prcjefJa, horolo- 
gii, temput ejtadem linea Ji^anda indi eant it, non ita acquiefeere licebat, 
ut non liberet rem propittt ad perfeilionem adducere. Deerat fiquidem 
Solis Jpecies umbram contingens, qua ujum ipjim aptiorem redderet, (S 
ohfervationem Sobs ad Meridianum appeUentit penitus iiujlraret. 

§. I. 

Vto flari Meridiana apparatus. 

I.T Amina orichalcica horizontalis A , murali fulcro adftri& , fora- Tab. i. 

Li men habet externe ampliatum , ut toto anno Solis radios admit- *• 
tat j interius vero in a, contrarium ad odlavam uncia: pedis Viennen- 
fis partem, nempe ad millcfimam fere altitudinis j quae proportio & a 
Cailino eledla fuit, & poft ipfiim lervata in gnomonum coriftruriione. 
Foramini a aptatur operculum O o, in conum modice truncatum deli- 
nens , & fecundum axem fuum perforatum, ut per id foramen tranfiat 
filum perpendiculi, ex o demifli, cujus ope quxri debuit in fubjed:o pa- 
vimento infimum punftum b , cui foramen a, five ipfius centrum ver- 
ticaiiter imminet in altitudine 124. unciarum. 

2. Ad hoc perpendiculum liflebatur crena b, torno excavata in Fij. II. 
clavo cylindrico i , delinente in cochleam l, coque inter furculam fer- 
ream F f, pavimento inlitam firmatamque, volubili, ut eadem crena b 
promoveri poliet , orientem vel occidentem verfus, donec perpendicu- 
lo 0 ^ apte adhxreret. 

Hxc itaque verticalis linea a i, vel ob, remoto nimirum opercu- Fig. L' 
lo O o, ad perpendiculi ufiim appolito , fixa concipitur in plano Meri- 
diani , lignaturque per flabile centrum foraminis a, & crenam ^ in pa- 
vimento. 

3. Altera verticalis linea C P aptata efl duabus aenis C & P in 
vicinia parietis , parumper mobilibus, ut utraque vel alterutra promo- 
veri ad alterius perpendiculum, aut ab eodem retrahi polFit, &, per mo- 
tum utriusque, planum verticale a b CP, mobile circa fixum axem a b, 
in Meridiano demum conllitui queat. Crena liiperior C, mobilis ope 
horizontalis cochlea: verfus orientem vel occidentem , adducebatur ad 
Meridiani plagam, utcumque notam; inferior autem P, excavata in cir- 
cumferentia clavi cj'lindrici , fimilis priori kl, fiflebatur ad perpendicu- 
lum ex alia C demilfum. 

4. Quarta demum crena QJlatuenda fuit inta primam b & ul- 
timum locum fjjcciei Solis in pavimento ( Sole nimirum exiflente in tro- 
pico Cancri) in redla fiquidem linea, vel laltem in eodem verticali pla- 
no cum prioribus aenis ^ & P. 

D 2 5. Itaque 
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5. Itaque filum per crenas C, P, Q_, & b extcnfiim, five nor- 
ma filaris B P 4 aut brevior C P Q_( dempta inutili ejus parte Q_b) in 
in eodem erat verticali plano cum axe foraminis a. Num autem ipfi 
etiam Meridiano congrueret, vel quantum ab eo declinaret, remanebat 
oblervationum ope inquirendum. 

6. Parti parietis, filo C P proximx, indudla primo fuit artificia- 
lis crulh marmorea, cujus tamen fuperficies aliquantillum concava cllet, 
& correfponderct axi <1 A , ut IcdVio frufti conici radiorum Solis eandem 
retineret figuram in tranfltu cujuslibet diei, decem circiter minutis circa 
meridiem. Sed pofirjuam deprehenderam nimio nitore marmoris , a 
politura indudVo, hebetari Solis fpeciem , eamque in charta munda val- 
de vividiorem excipi, cogitandum mihi fuit de lacili,apto, frequenti hu- 
jus chartae pofitu , qui Ijrecid figuram circa eundem meridiem , faltem 
in oblcrvatione appulfus & exitus, de quibus infra , non immutaret. Id- 
que obtinui per tenues duas chordas T V, X Y, inter parietem & filum 
C P verticaliter tenliis, mia b iplique filo C P aequidiftantcs, fupra & 
infra firmatas. Has chordas percurrit verticalis oblongus allerculus, ip- 
Hs ad quamlibet altitudinem adhxrens in lateralibus crenis, quarum me- 
dix chordas ad majorem latitudinem e.xtendunt, extremx in prifiina de- 
tinent. Charta itaque munda & candida, aflcrculo huic appolita, ple- 
rumque glutine, quandoque accubus firmata , vel a duobus cralTioribus 
filis , aut ab elafticis laminis detenta , parallela manet chordis verticali- 
bus , reifbque ad planum, quod per lineas n C P duiflum, & in iplb 

T»b. I. Meridiano efle concipitur. 

F«- <• 7. Filum horizontale P Q^cuftoditur a capfula pavimento appo- 

fita, fuoque operculo munita, fundo capfuLx Ixvigato adjacet munda . 
charta, quotidie ad (jreciem Solis adducenda. Diflantia fili horizontalis 
a fundo capfulx, nec non verticalis a charta , delcripto aflerculo appoli- 
ta, ell duarum unciarum. 

SeboUum. 

DRo Meridima inferiorU Obfervatorii eundem apparatum adhibui. 

Lamina horisantaCu ( qua radiationi SoLu aditum prabet ) lapi- 
deo cT ferreo fulcro firmata, elevata efl a pavimento 176 uncii», L 3 I22 
flat a verticali linea C P. Filum borizfyntale b P finguLu diebta, 
quando ipjo utendum efl , extenditur inter crena» b , P j deinde per- 
aLia ohfervatione amovetur. Aliud verticale C P extenfum relinquitur 
inter crena» C IS P toto eo anni tempore , qm SoLa Jpecies illud attingit. 



§. II. 
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§. II. 

Quadam f remittuntur ad ufum meridiane Jilarii. 



DEFINITIO I. 

S olis per cxigum 
vel pavimento 
rcnda diici Iblaris. 

Scholium. 

Q Pectes manet in pavimento Camerte Meridiani a die 12. Jpri^ufque 
ad finem Augufii, reliquo anni tempore ad parietem excurrit. 

A die autem 25. Aprilis ufque ad 12. Aumjli projicitur ^ccies in 
pavimentum inferioris Obfervatorii , rejiduis diebus projicitur in parie- 
tem. 

COROLLARIA. 

l.TTAbctur itaque (edHo communis coni radiantis , & luperficiei pa- 
rictis aut pavimenti, cui oblique ille occurrit , &, quod confe. 
quitur, fedtio eft ellipfis. 

2. Adcoque augetur Ungulis diebus , aut minuitur in ratione, 
quje naicitur ex compolitione rationis dilbantiarum a R, aS, a fora- Fig.i. 
mine a , & diametrorum Solis apparentium 5 five in diredta Iccantium 
altitudinis Solis, vel ejus diftantia: a vertice (prout tamen fpecies in pa- 
riete vel in pavimento excipitur ) & inverla diftantiarum ^lis a terra. 

Sunt enim a R , a S Iccantcs angulorum H a R, H a S, five altitudi- 
nis Solis lupra horizontem, vel dillandz Solis a vertice j diametri vero 
Solis apparentes rcciprocx funt dillantiis Solis a terra. 

3. In Solfiitiis minima ell Ipecies Solis in luperficie utraque, tum 
parietis, tum pavimenti. 

4. Ante meridiem ljx:cies Solis occidentalis eft, utpote Soli op- 3. 
pofita ; poft meridiem fit orientalis. Solis autem & fjx;ciei limbi prio- 
res ( Solis nempe limbus occidentalis , & Ipecici limbus orientalis) ad 
Meridianum fimul perveniunt: centra utriusque Meridianum fimul at- 
tingunt , & limbi pofteriores ( nimirum Solis limbus orientalis , & Ipe- 
dei limbus ocddcntalis ) a Meridiano fimul recedunt. 

5. Interim Solis radio attingente filum , hujus umbra projidtur 
in limbum 0 r Ipeciei , jam quoque attingentis planum Meridiani , cu- 
jus plani & (jjedei communem luccellivam Icdtionem D E conlpi- 
cuam reddit eadem fili umbra M N, immota manens in eodem plano; 
utpote a filo llabili projedta , Sole per fixum idem foramen a inadian- 
te planum. 

£ 6. Quam 



foramen in obfcurum locum radiatio R, S, pariete Tab. i. 
excepta, didtur jpecies SoSs, five imago, five appa. 3- 
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Tab. I. 

F'g- +■ 



Fij. 4. 



6. Quam primum /peciei difcus A D B E apparet ab umbra fi- 
lari M N biFariam leihis .indicat centrum luum ad Meridianum appuliC 
Ic i adeoque centrum etiam Solis in Meridiani plano efle. Atque hoc dl 
praecipuum temporis momentum, quod ex obiervationc determinandum 
fufeipitur. Quum vero centrum fpeciei non habeatur, neque pundhim 
aliquod majoris diametri, umbrae occurrens, id luppletur per contadhis 
vilbs utriusque limbi or, 0 c fpeciei Solis, & umbrae filaris M N. 
DEFINITIO II. 

S Peciei Appulfus eft umbrae filaris M N, & limbi orientalis 0 r ad eam 
pervenientis , contadhis. 

DEFINITIO III. 

C Ontadhis umbra: filaris M N, & Ipeciei limbi occidentalis 0 e, ab ea 
recedentis, Exittu appellatur. 

DEFINITIO IV. 

li/pra umbrte in difeo fceciei , vel hujus in plano Meridiani, eft tem- 
^Vx pu5 fluens ab appullu ulque ad exitum. 

COROLLARIA. 

I. \ Ugetur haec mora vel minuitur in ratione diredVa diametrorum 
XV transverfalium live latitudinum ffx:cici Solis, & inverla velocita- 
tum, quibus eadem movetur. 

2. Maxima mora eft circa SoUiitia , minima circa aEquinodtia. 

Scholium. 

N Eqite amplitudo , Jive tranmerja diameter Jpecki, neque mora ejut- 
dem quidpiam conferunt ad ufum lineae Kleridiantt j ideoque nec 
refert maximam £5" minimam utrimque menfwramfuhtili ratiocinio de- 
finire. 

§. IIL 

Ufus Meridianti filaris. 

i./^Uando Ipecies Solis parum diftat ab umbra fili, fubdubie f^tem ap- 
Vst parente. Camera obfaira redditur, unico patente aditu, five fo- 
ramine radiationis, & lumine aliquo per feneftram vel portam quando- 
que admiftb , vel accenia lampade aut candela ad horologii indices con- 
fpidendos. 

2. Socius aut famulus ab obfervationibus numerare incipit alta 
voce fcrupula fecunda fcu penduli ofdllationes. 

3. Ob- 
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3. Obicrvator autem attendit momentum appulfus , alta voce 
repetens Icrupulum fecundum , quo id contigifle obtervavit ; hac enim 
repetitione facilius memoria retinetur momentum obfervationis , & Ib- 
cius, audita repetitione, idem interim feribere poteft,ab obftrvatore po- 
ftea diario fuo inferendum, pramiiflb convenienti minutorum primorum 
numero, & hora 23. vel interdum 24 j quando nimirum horologium 
accelerat, vel indices iplius anticipant. 

4. Ita quoque obfervatur exitus, ejusque momentum fub appul. 
fus hora notatur. 

5. Subtrahendo horam appulfus ab hora exitus , nota relinqui* 
tur umbrar mora , vel duratio tranfitus fjsecici Solis per Meridiani pla- 
num, quod ad ejus difeum normale eft. 

6. Addendo horx appulfus Icmimoram umbrx , aut eam fub* 
trahendo ab hora exitus , vel denique accipiendo fummam dimidiam 
utriusque horae ( appulfus nimirum & exitus) innotefeit quonam mo- 
mento centrum fpcciei per umbram fili,adeoquc centrum &lis per Me* 
ridiani planum tranfierit. 



EXEMPLA. 



XI Septembr. fereno 

h # « 

Appulfus x3 38 17 

Exicus 14 0 30 


XI Martii 1737. 

b ' ** 

Appulfus x3 j8 5’ 3 
Focitus 14 I IO 


Mora 1 1 3 


Mora X 17 


Semimora i <5 | 


Semimora i 8 t 


Tranfit. centri Solis x3 S 9 ^3 i 
XI Junii 1740 Sole claro. 

h # « 

Appulfus X3 f8 x8 
Exitus X4 0 fi 


Tranilt. centri Solis o o i i 

x3 Decembr. 1740. 

h t ** 

Appulfus X3 34 

^tus X4 1 X 


Summa 47 S 9 >9 


Summa 47 ^9 36 


Tranfit. centri Solis X 3 r 9 39 i 


Tranfit. centri Solis xj 59 48 


Mora X X3 

x3 Mardi 1741 Sole claro. 

h / « 

Applufus x3 f7 4 
Exitus x3 17 


Mora X x8 

1741. xo.Maji. 

^ • H 

Apmilfus X3 j7 40 

Ejuius x4 0 0 


Mora a 13 


Semimora i 6 i 


Summa 47 {7 40 


Tranfit. centri Solis ij f 8 lo i 


Tranfit. centri Solis, xj 58 yo 
Mora a xo 
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DEMONSTRATIO. 

U Troque momento appulfiis , & exitus Ijjecici centrum qus in 
A K B , acquidiikt ab umbra M N , tangente priorem limbum 
orientalem o r , deinde pofteriorem occidentalem o c in punfto eo- 
dem T i liquidem & figura elliptica Ipeciei eadem manet circa eundem 
meridiem , & contadVus utriusque limbi fiunt in extremis puntfbs ejus- 
dem transverli diametri, &: lemita centri rcdla eft ad umbram M N , 
qux meridiana efle fupponitur. Proinde quum Ipccies xquali motu pro- 
grediatur ab Occidente in Orientem , liquet tranlitum centri per um- 
bram M N fublcqui horam appullus , live contadlus orientalis limbi 
eadem temporis quantitate , qua horam exitus live contadus limbi oc- 
cidentalis pnecedit. 

Datur autem ex oblervatione hora utraque appulfus & exitus, cx 
quamm differentia prodit mora Ipeciei in umbra, & hujus lemilTe addi- 
ta horx appullus, vel dempta ab hora exitus , innotcleit hora tranlitus 
centri Ipeciei, ab umbra fili bifiiriam Ie6be, & per conlequens centri So- 
lis per planum Meridiani. Vel addendo utramque horam appullus & 
exitus, conficitur duplum temporis a meridie praecedente ulque ad ap- 
pulfum , cum pofteriore alio ab appulfu ad exitum ; itaque accipiendo 
dimidiam hanc fummam habetur hora tranlitus centri &c- q. e. d. 

Scholium I. 

demonjirationu non infringit umbra fili non nihil extra Meridia- 
' num excurrens , tam in appufit , quam in exitu fpeciei , id exigente 
prima ST ultima direiiione radii Jolarit , centrum foraminis nondum at- 
tingentis , vel ab eodem jam recedentis ; fiquidem eandem oh caujfam a 
Aleridiano in utroque momento ,equidifiat, adeoque utrique femidiame- 
tro, iJT femimoreejpcciei addendo parvula iUa aquedia Jpatiola,^ inter- 
valla temporis tequalia , diflantia punflorum A ^ B, Meridiano fiunt 
utrinque aquales. Proinde temporU momentum, quo centrum efl in "X , 
aquidifiare debet a momentk, quibus centrum idem in A £7" B reperitur. 



Scholium 1 1. 

Q Uando lamina borixrontali A a, qua radiationi aditum prabet, va- 
. cuum aptaveram pralongum tubum , qui conum radiantem inclu- 
deret, vividior apparebat (j evidentior Jpeciei limbus } adeoque certior 
umbra contadha. Tubum autem circa horizontalem axem ita dirige- 
bam, ut fimita radiationis congrueret , ^ inferius tuhi orificium a co- 
no radiante , cujtss fedUone amplius erat , undique difiaret , vel faltem 
orificii ejusdem pars orientalis in appulfu, dj> altera occidentahs in exitu 

acon- 
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a contiguo latere coni radiantis non parum remota ejjet. Juvabat etiam 
cono radianti opponere atri cotoru umbraculum , cujtts amplum fo- 
ramen excurfionradiationi permitteret ad parietem Jhx ad peruimentum. 

CAPUT II. 



De congruo exatmne & reSificatione Meridiana flark. 

Optandum eiTct lineam hanc tam feliciter duci poiTe, ut nulla omnino corregione 
indigeret. Ac nondum tale habetur» nec fperandum ellanihcium, quod prs- 
tergredi non finac errorum conhnia» minimo intervallo utrinque remota. So* 
let quidem linea Meridiana in fciacericis horologiis (ut reliqus omnes , qus in 
illis ducuntur) folet etiam in communibus horologiis ad convenientes plagas di- 
rigendis , line ulla emendatione relinqui : nec enim interellad tempus civile rem 
tam fedulo accurateque dchniri. At pro ufu Allronomico tempora dum fune 
determinanda, res quam fubtiliter agenda elL 

Itaque ad expofitum Meridians hujus apparatum accedere debuit congruum exa* 
men, quo conllarct, an reela ellet politio, vel qualis quantaque aberratio { cu« 
jus proinde correclio ellec fufeipienda , vel habenda ratio in temporibus 
numerandis. 

Mihi autem illud contigit, quod picrisque aliis talia molientibus accidere folet; 
nimirum ut non nili per approximatlonemfut ajunt) potuerim punctum attin- 
gere, feu verum feu parum dillans a vero. £c quidem poli plurimas evagatio- 
nes, & tentatas earum corregiones acquievi demum , errore invento non pla- 
ne nullo, fcd prorfus tolerabili, quippe qui unum aut alterum fcrupulum ho- 
ra* fecundum non excederet. 

Ea porro in hoc examine ineunda fuit methodus , per quam licuit Aftro* 
nomis , poli aptata quadrantibus telefcopia , Meridiani circuli poUtionem 
certius explorare. Ufus enim fum squalibus Solis Stellarumque altitudini- 
bus , quarum bina* quxiibet Solis , una matutina , & altera vefportina : 
Stelis vero ante ac poli culminationem , vcl ejus infimam deprcllioncm, 
alligaes duobus pungis ejusdem circuli horizonti paralleli , corrcfponden- 
tes vocari folent. Nec refert eas ad veras reduci , nec ad Solis centrum 
referri , quippe fufficit eas apparentes tantummodo & aquales haberi , 
ut cum Meridiano conferantur aliquot puncta correfpondentia ejusdem paral- 
leli, qu£ punda confpicua & nota fint ob appulfus Solis vel Stella* afccnden- 
tis & defeendentis ad eosdem circulos altitudinis. Quoniam vero non omnia 
hujusmodi puncla fatis manifelle apparent , Sol raro admodum caret fenfi- 
bili fuo declinationis motu ; iccirco juvat & dies , & horas diei , & praxes eli- 
gere, huic examini maxime idoneas. 



§. I. 

Dies anni aptijjima obfervationibus altitudinum Solis ante 

ac poli meridiem correfpondentium. 



P Aucinimx fiint dies hujusmodi: nempe SoUhtiales, & a Solftitiis 
parum diftantcs. Sol enim in alterutro Tropicorum exillens, vcl 
in tanta ejus vicinia, ut mutatio declinationis evanclcat , aut nondum 

F Icn- 
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(mfibilis appareat , in momentis altitudinum aequalium & correlpon- 
dentium aequidiUat a Meridiano ; hic enim redfajs eft ad drculos hori* 
zonti parallelos, in quibus hujusmodi altitudines terminantur. 

Scholium. 

QlnguUs fere ferenis diebus in nojha hac facula plerumque decem vel 
duodecim Solis altitudines mane , totidemque vefpere ohjervantur. 
Tot vero inflitwmtur obfervationes , ut plurium correfpondejitium ha- 
beatur confenfus , at que etiam , ut Ji vefpertino tempore nubes (jquod qui- 
dem fepius accidit') aliquas ex ibis impediant , reliquarum tfum f per are 
liceat. In Solftitiis autem integra /altem hora hujusmodi ohjervationi- 
btu vel fuccejjive vel per intervaba impenditur. 

§. II. 

Hot£ diei magis opportunte ad hujusmodi obfervationes. 



R E£b in Ijjhaera, pnclertim circa tempora aequinofliorum, non in. 

tcreft quibusnam horis Sol oblcrvctur, quoniam in lingulis mani- 
fdhffimus e(l ejus motus in altitudinem , non dilcrepans ab horario , li- 



ve diurno. Quia tamen & maximus eft iplius motus in declinationem, 
expedit modicas eligi a Meridiano dillantias. incolis quoque Zonae 
torride Sol toto anno commode obftrvandum ft pncbet,alcendens per 
arcus ad circulos altitudinum fere redtos , l^tem ad duas usque horas 
ante meridiem. 

Nobis autem, in Sphaera non parum obliqp degentibus, eligcn- 
di erant gradus altitudinis & a llimmo , & ab intimo latis remoti. Ex 
inarqualibus enim arcubus lemidiurnis , ad horizontem inarqualiter ob- 
liquis, ac intcrlecantibus circulos altitudinum magis m^sque oblique, 
donec ledbionum obliquitas ad contadfum accedat. Iit, ut majulculis al- 
titudinum incrementis, V. g. unius gradus, inaequalia relpondeant diei 
incrementa j & etiam fit, ut, Solead culminationem accedente, va- 
riatio altitudinis non latis manifefte, nec per lingula Icrupula horaria 
percipi pol Iit. Contra vero in vicinia horizontis, inaequalis vaporum 
cralfities radium Solis inaequaliter refringit : nimirum in horizonte or- 
tivo minus quam in occiduo ; in hoc enim plures a Solis xftu elevatae 
cralTiares particulae adhuc lullincntur. Hinc terminos hujusmodi ob- 
Icrvationum mihi conllicui, aeftivos quidem ab hora Icxta ad decimam 
usque matutinam , & quod conl^uitur , a Iccunda usque ad Ibitam 
velpcrtinam: hyemales autem ab oclava cum dimidia usque ad nonam 

item 
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item cum dimidiat adeoque a fecunda cum dimidia usque ad tertiam 
cum dimidia |X)ft meridiem. Ex hisce vero cognofci facile pofTunt re- 
g;ulx pro temporibus reliquis in anni partibus intermediis. 

§. III. 

Prdxis ohjervandi Altitudines correfpondentes, 

i./^Uadrantis verticalis Aftronomid tubus dioptricus ad congruam 
VX lifbtur altitudinem , poft pauca hone minutu obfervandam, 8c ad 
Solem ita dirigitur , ut fpecies qus S intra tubum fupra filum horizon- 
tale tempore matutino , vefpertino autem infra filum , in utroque ad 
dexteram( tubo fiouidem objefb invertente) apparere indpiat. Dein- 
de planum Quadrantis (cujus fulcrum maneat immotum) tantior an- 
trorfum vel retrorfum movetur , donec ex diflantia , & femita fpedd 
conjid poflit , futurum ut eadem fpedes perveniat ad contacflum T 
fili horizontalis dioptrici drea pundhim medium ejusdem fili. 

2. Quando Quadrans id alium verticalem drculum occidenta- 
liorem, vel ad alium magis orientalem retrahitur , plerumque vitiatur 
congruentia perpendiculi j iedreo ad eam denuo relpicitur , & pro re 
nata corrigitur. 

3. Immoto Quadrante , ac Iodo fecunda fcrupula , vel obfer- 
vatore , fl folus fuerit , auditas horologii olcillatorii vibrationes , 
numerante, attenditur contractus T fpedei Solis, & fili horizontalis , 
ejusque momentum adnotatur una cum gradu altitudinis obfervatae. 
Ita porro tranlitur ad lequentes obfervationes , & polt meridiem ad 
correfpondentes , quarum tempora ex temporibus matutinis facile 
iniiotefcunc. 



EXEMPLA. 



«73 f. Dec. if. 

h • " 

XI IO 47 
IX x6 
14 0 

17 38 


Alt. 0 limb. fup. 

e * 

9 lO 
9 30 

9 40 
9 SO 


Decembr. i6. 

h * tt 

1 jo 49 
49 9 

47 37 
45 57 


Merid. incorr. 
X a 4« 

24 0 48 

0 47 * 
0 48* 
0 47 * 


X738. Mart. 13. 


Alt. 0 limb. fup. 


Mart. 14. 


Mertd. incorr. 


b ' « 


0 * 


b « N 


b # « 


I» S 4 3 


lO IO 


4 4 13 


13 S9 8 


SS IO 


lO 20 


3 ^ 


59 8 


y< ij 


xo 30 


» 3 


59 8 


fS XX 


10 50 


3 59 54 


59 8 



F X 173 L 



Tab. D. 
Fig.i.i. 
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1738. Sept. II. Alt. G limb. fup. Scptcmb. 11. Merid. iocorr. 

|,#M o' 

19 44 X7 «7 50 4 «3 41 »3 S» 4 

41 33 18 o IX 3S ;9 4 

47 43 18 xo 10 X5 59 4 

49 51 18 40 8 17 5» 4 



1739. Jun. XI. Alt. © limb. fup 

h * O • 

xS 19 II IX xo 

30 XX XX 30 

31 X3 XI 40 

31 x6 XX 50 

19 34 5* 

35 51 33 xo 

3 « fl 33 30 

37 51 33 40 

xo 5< IO 4 < 30 

37 >3 4 « 40 

;8 18 4 < $0 

XI X 30 47 3 ° 

3 34 47 40 

4 38 47 jo 

9 41 48 o 

Scholium. 

I. AD hunc ufum duo habentur Quadrantet , quorum defert ptio dabi- 

tur. Altitudinet autem eiiguntur ptrogredientes per incrementa 
10' vel 20' , ut omnis vitetur ambiguitas in aptando fih curforis, ad- 
notandisque gradttum numeris , ^ temporibiu ohfervationum. Incre- 
mentis Jjiivis 10' refpondent intervalla horaria i' ah hora /exta matuti- 
na usque ad odavam-, hyemalihiu vero i' 30" ah oilava ad nonam. At- 
que hxc intervala profedo fufficiunt,ut quadrans aptari queat pro alti- 
tudine immediate fuhfequente. 

2 . Tubus Quadrantis ad Solem dirigitur coincidentibus umbris 
utriusque pinnacidii ( objedivi fcilicet ^ ocularis ) charta munda exce- 
ptis, vel externe colimando in Solem trans vitrum fatis opacum, vel po- 
tius projeda in chartam Solis fpecie per ipfum tubum. 

3. Difficilius ejl , pr^efertim circa hyemak foljiittum, contadum 
fpeciei Solis ad borixsontalis fili pundum medium dirigere: rem enim 
difficilem reddit arcus fimidiartti nimia obliquitas ad circulos altitudi- 
num ; at juvat attenta obfervatio Jili diagonalis Micrometri, £7" fre- 

quen- 



Jun. 31 
b * 




Merid. incorr. 
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535 


27 
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59 


54 


4 24 


87 


»3 


59 


54 


23 






59 


54 


22 


5<S 




59 


54 


21 


S« 




59 


54 
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37 




59 
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59 


535 
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59 
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quentior in ohfervando exercitatio. Neque tamen fuhtilitas hcec lo- 
cum habet , quando conflat fih pojitionem horizontalem ejje j tunc 
enim in ommbus ejus punSis limbus Jpeciei eandem obtinet altitu- 
dinem. 

4. Ut filum horizontale dioptricum , precipue tempore matuti- 
no , ante appulfum Jpeciei Solii diflinlle appareat , tegititr orificium len- 
tis objeiiniit velo ex rarioribus filis contexto ( quem ad modttm J? in no- 
Humis fiderum obfervationibus ) in tubum immijjb trans hujusmodi 
velum lumine aliquo candele vel lampadis usque ad fila Micromc- 
tri ^ qiue ubi dicimus , inventionem Celeberrimi de la Hir e (a) com- 
mendamus. 

5. In fiderum altitudinibus objervandis tutius efl momentum at- 
tendere , in quo fidus apparet ab horizontali filo bifeBum. Quamvis 
enim Sirii, flrBuri, ali arumque Stellarum primse magnitudinis, tum 
etiam fieamdee, difci plerumque Jatis ampli confpiciantur ^ de die tamen 
( & pr,efertim fplencknte Sole ) inflor pimBorum albicantium indijlin- 
iiorum apparent. 

6. In eligendis autem fidcribus rejpicitur ad adminationes , pro 

ut res exigit , Jkqmtori v. vel vertici proximas , five ad deprej/iones 

infimas in vicinia horizontis confpicuas, Jive ad ohjervationum tempo- 
ra magis apta minus incommoda : quippe alia conditiones acce- 
dunt quando duorum vel plurium Jiderum obfirvationes combinande 
funt, aliqua horis noB urnis, alia diurnis horis fufeipienda , de qui- 
bus alibi. 

7. htfig. 5 fi?' 6 Tab. II. indicantur apparentia fiderum in ob- 
fervationihus altitudinum correfpondentium. Et quidem in priori ob- 
fervatione fidus qfcendens JpeBatur in orientali arcu Jui paralleli, deinde 
in pofleriori , qua totidem horis culminationem fuhfequitur , in orat 
occidentidi objervatur. Species ejus A vel a ( non fecus ac Sobs') defeen- Tab. H. 
dit ad horizontale filum F H afeendente fidere , deinde ipfo defeenden- 

te afecndit ab A vel a. Hac omnia invertuntur pro altitudinibus ad 
infimam deprejflonem referendis. Primo enim objervatur fidus in 
occidentali arcu defeendens, deinde afeendens in arcu orientali ; adeo- 
que f pedes ejus B vel b apparet afeendens ad filum F H , pofiea in F!g. y. 
Jequenti obfervatione altitudinis correfpondentis videtur defeendens ex 
B vel b. 
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CAPUT III. 

De Corregione hora Meridiana t ex Solis altitu- 

dinibus correfpondentibus obfervatu elicita. 

Excra Solftitia momentum correfpondentis Solis, altitudinis vcfpertinse corri- 
gendum erat per «equationem , Ailronomis hodie notam > fubtili ratiocinio in- 
nixam , & a prolixiori calculo proficifccntcm ; cujus calculi tadium ne fre- 
quentius fubire cogerer, tabulas aliquot mihi fupputavi, facem prabcnte Ce- 
leberrimo Manfredio, qui mihi fuas ad Bononicnfcm Meridianum fupputatas 
humanilfime communicaverat. 

Prmllabit autem artificium, quo fequentes tabuix concinnata fuerunt , earundem 
ufui prsmittere , fiiiiusque exponere. 

Scholium. 



/y)rre{honem bmc, qua ab iOuftribus Mathematicis Ticardo,^ Roe- 
^ mero irtventa , aicl primo adhibita fuit, •virfummus de Li Hireif) 
geometrice tradidit , iy ex charta quadam ab ipfo excogitata depro- 
mendam oftendit. Eandem ad parallelum dati loci fupputatam addere 
Jolent reliquis motuum caleflium tabulis hodierni Ephemeridum condi- 
tores celeberrimi Parifienfes eH Bononienfes. 



Tib. n. 

F'R- 7- 
«i 8. 



F!s.7. 

& 8 . 



CorreBionis hujus necejfttas & fundamentum. 

S it Meridianus P Z R, P polus ArtHacus , Z zenith, M R N dreu- 
lus horizonti paraiiclus , iive altitudinum xqualium, in quo mane 
in M, vefpere in S Sol fuit obicrvatus. P M, P S fint duo drculi ho- 
rarii dudVi per pun6ba M & S. Curva M Q_S Spiralem rcprcfcntct a 
Sole deferiptam, motu compolito ex communi ieu diurno ab oriente 
in occidentem , & proprio per Eclipticam ab occidente in orientem , 
eo tempore quod a prima obfcrvatione Solis in M usque ad Iccundam 
in S elapliim eib 

Quando Ipiralis M Q_S fcnfibiliter diffat a parallelo M K N du- 
fto per M, horarius P S Icnfibiliter divcrius cft ab horario P N , qui 
a Meridiano didat arcu K N aequali arcui K M ; adeoque bifariam fc- 
cando tempus inter momenta obfervationum Solis in M & S, five 
annulum M P S, non habebitur momentum tranfitus centri Solis per 
Meridianum in K , fdi error erit tantilli temporis, quantum debebitur 
Icmiin arcus N V, ab horariis P N & P S intercepti, quod facilius in. 

tclii- 

(a) Cit, Tai. A/bramm. trdeef. XV. 
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telligitur concipiendo dudum cUc horarium P X , qui bi&riam ftcet Tab. ii. 
angulum M P S. Hora itaque correCpondcns horario P X corrigenda ?• 
erit addendo vel demendo dimidium arcus N V , vel anguli N P S,in * 
tempus converfum , ut habeatur verum momentum tranlitus centri 
Solis per Meridianum P Z R. Nempe addenda erit illa corredlio , 
quando ipiralis M C^S lecat circulum ^titudinis inter R & N j quando 
nimirum Sol motu luo proprio recedit a polo boreo , eftquc in femi- 
circulo delcendentc a Tropico o ad Tropicum j 5 at demenda in Icmi. 
circulo alcendcnte a Tropico 3 > ad Tropicum s 

Quantitas proinde arquationis propoliti refertur ad arcum N V 
paralleli N K M, inter horarios P N, P S comprehenfum. Porro ar- 
cus N V eliciendus fulcipitur in tantillo triangulo V S N , quod pro 
redlilineo haberi poteft. In hoc autem preter angulum ad V' rectum 
datur acutus S N V , «qualis angulo Sphairico P N Z, live P M Z ad So- 
lem in M mane oblervatum, qui denominationem illam anguli ad So- 
km obtinuit: quoniam P N V, & Z N S redii limtj fiquidem P polus 
clt paralleli M K N, & Z polus circuli altitudinum «qualium M R Nj 
itaque ablato communi Z N V, remanet V N S «qualis angulo P N Z. 

Datur infuper latus V S, motus nempe Solis in dcclinatioi'icm in reccllu 
fuo a polo boreo, vel in acceflu ad polum eundem , a momento obftr- 
vationis matutinx usque ad momentum corrcl]x)ndentis vclpertinxj 
datur itaque folutio trianguli V S N. 

§ II. 

Angulus ad Solem P M Z, w/ S N V. 

T RipIiciter angulus hic elici potefl. 1“ ex datis omnibus lateribus p,v 
trianguli fph«rici P M Zj nimirum P Z complemento elevatio- « 8- 
nis poli, P M complemento declinationis Solis, & M Z complemento 
fu« altitudinis in M obfcrvatx. 2° ex duobus lateribus P Z, Z M, & 
angulo M P Z, uni eorum oppofito, dimidio nempe temporis intermo- 
menta obfervationum Solis in M & S , in circuli gradus redudlo j angulus 
namque X P Z adeo exiguus elt, ut ejus (cmiHIs etiam circa «quinodtia 
minor (It dimidio Icrupulo unius hor«,adeoque nullum errorem noftro 
in cafu progignere queaL Hisce datis utendum proponit ccleb. de laHirc, 
quia & arcus M Z ex altitudine Solis oblervata immediate deducitur, 

& unica fufficit analogia pro angulo quxlito P M Z determinando : ea- 
demque data retinui , quotiescunque trigonometrice unus aut alter angu- 
lus ad Solem fuit inquirendus. 3° £x duobus lateribus P Z , F M , & 

G 2 angu- 




1 



xi L I B E R IT. 

an^lo M P Z ab iisdem comprchenib , quem ad modum illis uti celcb. 
Mjiifrcdius confucvit, ut quilibet C^adrans, quamvis nondum refti- 
ficaCus , imo male diviliis , aptus neret ad obicrvationcs altitudinum 
corrcfjjondentium. Hxcquc poftrcma data fiippcditarunt elementa 
tabularum Icquentium angulorum ad Solem, qui nempe declinationibus 
potius quam altitudinibus adicribcndi fuerunt. 

Scholium. 

Tab. II. JD invcmenJos angulos P M Z pro data dijlantia Solis a Aferidano 
Fif>. 7. dl fjQfi prinm vice dtpkx intervenit analogia : prima nempe fup- 
ponendo dulliim ejfe ex Z ad latus P M normaU m arcttm Z T. 

Ut Sin. tot 2'* ut Sin. Segm. T M 

Ad Sin. Compl. anguli M P Z Ad Sin. Segmenti P T 
Ita tangens arcus P Z Ita Tang. anguli M P Z 

Ad Tang. Segmenti P T. Ad Tang. ang. P M Z. 

Quia enim, ut patet ex modo allata prima analogia ( ht qua tres 
priores termini femper Udem manent ) conflans ejl fegmentum P T ejus- 
que logarithmus Jinus'-, angulus quoque N P "L^jusque tangentis logarith- 
rmts conflans manet , a Jumma horum logaritktnorum demendo fucccjjt- 
ve hgaritbmum Segmenti T M , variabilis pro Jingulis gradibus dijlan- 
tiet Solis a poh boreo, remanent logarithmi tangentium angulorum M. 
Sicque prodierunt tabuit preeliminares asigulorum ad Solem ad elevatio- 
nem poli 48” 13”, adjeiiasque Solis declinationes, (S dijl antias a Meri- 
diano ab hora 6 usque ad lO cum decremento 30*. Ipjis emgulis M ad- 
feripti fustt logarithmi Jinuum , (j Jinuwn complcm. eorumque di fle- 
rent i.e , JubtraBivee vel additiv,t ( pro ut angulus M major fuerit aut 
minor femireClo ) ad fequentes ufts refervand,t. 



§. III. 

Motui Solis ht declinationem, reff ondens intervallo horario 

Altitudinum correjpondentium. 

A calculi elementum five latus V S, quod metitur Solis mo- 

jTV tum in declinationem , tempore inter obicrv.itioncm utramque 
numerato, tres requirebat tabulas, nempe II. III. & IV. quar fmul 
unica veluti tabula, in quatuor columnas divila a.mprchcnduntur. In 
prima etenim habentur declinationes Solis per Ungulos gradus, & in 
vicinia utriusque SoIUitii , ubi Sol lente admodum in declinationem 
movetur, per denaquxque minuta progredientes j e regione autem in 

Tabu- 
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Tabula II invenitur longitudo Solis , ejus declinationi reljiondens; in 
III motus ejusdem diurnus in longitudinem : in IV motus diurnus in 
declinationem. Quia vero eidem gradui declinationis ejusdem fpecici 
refixjndent duat diverfie longitudines Solis , una pro (ignis defecn denti- 
bus, altera pru aiccndcntibus , ideo columnx duplicantur. 



Scholium, 



T Otigitudines Solis i» Tabula II pofitte, vraentte fuerunt rationibus 
trigonomctricis , quterendo Jcilicet ad Jingulos gradus declinationis 
Solis, ejus dijiantiam a proximo aqmnoilio , qiht ipji longitudini con~ 
gruit in primo Qmdrante : in fecundo demi debet a gradibus iSo: 
in tertio augeri gradibus 180 ; in quarto demum fidit rabi a gradi- 
bus 360. 



Motus Aienti SoUs in longitudinem convenientes longitudinibus ta- 
bula ficuncLe ,adeoque declinationibus correfpondentibus , eliciebantur ex 
Ephemeridibus Manfrediastis, quaerendo diem, quaSolin meridie circiter 
in data declinatione datam quoque habet longitudinem , ^ inquirendo 
quantum ea die in longitudinem womoveaturx v. gr. declinationi borea- 
u gr, 21. refundet ad d. 18. Julii An. 1732. longitudo «s 25° 52' 53" 
CT motus dturnus in longitudinem 57' 16* vel tn fimi circulo defen- 
dente longitudo n 4° 4' die 25. Maji Anno 1734. motus diurnus 
in longitudinem 57' 29" in fienucirado aficendente. 

3. Motus Sumi Solis in ScUnationem proSbant ex Sfferentia 
Sclinationis correfiponSntis longitudini datae , IS alterius Selinationis 
Shitae ipfi longi tuSni , audae vel mulclatae motu diurno Solis in lon- 
gituSnem, 

4. Ut autem ordini compenSoque confiulerem , feribebam in ta- 
bulae cujuspiam praliminaris columna prima gradus declinationis (pro 
ut in tabula I. angulorum ad Solem ) in (ecunda columna eorunSm gra- 
Sium Sclinationis logaritbmos finuum : in tertia logarithmos Sfian- 
tiae Solis a proximo aeqmnodio, qui nempe prodibant fiubtrahendo fuc- 
cefjive logaritbmum primum , rerpondentem maximae Sclinationi a 
fingiSs fuhfiequentihus audis ( quamvis augmentum hoc non ficribere- 
tur)logarithmo finus totiusiin quarta SJlantias Solis a proximo aequino- 
dio : in quinta motum Surnum Solis in longitudinem: in fexta S flant i am 
eanSm,audam vel mtddatam motu diurno Solis in longitudinem: in fe- 
ptima logarithmos finmwn ejusdem Sflantieeredudaesinodava logarith- 
mos prcAeuntes ex additione feptimi ctmt logarithmo maxime declina- 
tionis , ahjedo logarithmo Jinus totius: in nona Smum ScUnationem 

H Sbi- 
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dchitam longitudini reduBte per additionem, vel fuhtraSimem motus 
diurni i dij^re?itia Jiquidem inter declinationem prima (S ultima co- 
lumna diwat motum diurnum Solis in declinattonem. Eadem injli- 
tuebatur operatio pro Jignis qfcendentihus , oh diverfos motus in lon- 
gitudinem , eosque dive^mode applicandos dijlantiis a proximo aqui- 
noilio. Has autem pradmitiares tabulas imuijp: Jiifficiat , qmtnt ta- 
bulis fequcntihus adjecla non Jint. 

Tab.IL Ex diurnis in declinationem motihtu facile deducitur menfura 

ptf^uli lateris V S , qua menfura exprimit quantum mutata fuerit So- 
lis declinatio interim dum Sol tranjiit ab M ad S. Uti enim 24. hora 
ad motum diurnum in declinationem , excerptum ex ‘Tab. IV. ita tem- 
pus inter obfervationes correfpondentes {matutinam CJ' vefpertinam') ad 
motum Solis in declinationem debitum dato temporis intervtdh j atque 
motus bic{ut innuebamus) efl mestfura quajita lateris V S. 

Huic autem fundamaito innititur Tab. V, continens motus Solis 
in declinationem rcfpondentes gradibus declinationis prima columna , 
nec non etiam rcfpondentes dijtantiis horariis Solis a Meridiano , decre- 
fcentihus ab hora /exta ad decimam usque matutinam j adeoque a fecun- 
da crefcentibiu usque ad fextam vefpertinam. jlt tabula hac debuit 
duplicari, ut una Jignis defeendentibus , altera vero afcendcntibiu ad- 
Jignaretur, quem admodum res ipfa pojiulabat. 

§. IV. 

Motus Solis in declinationem refpondentes duplte dijantise 

Solis a Meridiano , redufli ad partes fui paralleli. 

\ Derat quidem in Tabula V.& V[.menlura(in calu poITibili) lateris 
Xjl V s, quod nempe una cum angulo ad Solem, ex Tabula I.excer- 
& 8. pendo , jam (iiffidebat ad inveniendum latus V N in triangulo V N S. 
At quoniam menfura lateris V S habebatur in partibus circuli maxi- 
mi, adeoque prodiiflet arcus V N in eadem partium mailiira, inde- 
que reducendus fuiflet hic idem arcus in partes paralleli M K N , ut 
in tempus potuillet converti ; ideo aptius vifum eft lingulos arcus V N 
reducere ad partes congrui paralleli, rclfxindcntis data; Solis declinatio- 
ni , ut in eisdem partibus eliceretur arcus N V , hoc eft immediata 
menfura anguli M P V. Inde ortx funt tabula; Icxta & feptima con- 
tinentes omnes numeros quintz & lextac, eosque rcducVos in partes 
paralleli declinationis adlcriptx. Ha;c autem redudbo facilis erat ; 
namque: 

Vi 
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DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 31 

Ut Sin, Compkm. Ita latus V S , prouc in tab. quinca & («ta, 
declinationis daSte ad idem latus tab. (eptima & odhva exprefi 
ad radium ; fum in partibus paraUeli. 

Schohum /. 

"^Ernpe padus graduum partes Junt ut peripheriie, Jhse ut radii 

^ ^ circukrum j ita ut , Ji radius v. f r. triplus Jit radii , gradus 
quoque tripli Jint graduum'^ adeoque,ut datus arcus circuli majoris re- 
ducatur ad gradus alterius minoris, numerus partium dati radii augen- 
dus eji in ratione radii minoris ad majorem; nimirum in nojlro caju in 
ratione Jmus compL declinationis ad Sinum totum. 

' Scboltum II. 

"^jUmeri utriusque tahuLe redidli funt ad partes minimas (^Jme ad 
’ fcrupula fecimda horaria ) utpote commodiores ad Jequentem , 
eundemque pojiremum calculum. 

% V. 

Corre3io Meridiante horte , ex obfervationibus altitudinum 

Solis correfpondentium elicitte. 

E X inventis demum vel excerptis numeris anguli V NS ex Tab. I., 
& lateris V S ex Tab. Vll. & Vlll. ( in quarum rrratiam quinque 
pncccdcntcs fupputatz fuerunt) eliciendum erat latus V N, infbtuendo 
huiuscemodi analogiam. 

Ut Sin. anguli V N S Ita latus V S 
ad Sinum complemen- ad latus V N , 

ti ejusdem: cujus dimidium converfum in tempus « 

quarfitam fuppeditaret correftionem. 
Porro logarithmis numerorum Tabulae VII. & VIII. , addert 
do correfjxindentem differentiam lo'jarithmi Sinus anguli ad Solem, 
(a) & logarithmi Sinus complementi ejusdem, fupra indicatam, at- 
que ultima columna Tabularum praeliminarium contentam , vel fiib* 
trahendo ( quando angulus ad Solem major eft femi-refto ) prodibant 
fucceffive in lingulis columnis correfjxmdentibus latera omnia V N. 
Horum autem partes trigefimaeCob converfionem fcilicet dimidii arcus 
VN in lorupula fecunda horaria )fuis quoque gradibus declinationis ad- 

H 3 feri* 



LIBER II. 



3 * 

Icriptz, atque deinde ita pofltz in iisdem locis numerorum Tabulz VII. 
& VIII. conllituunt columnas cognomines tabulx IX. ac X. Harum 
tabularum nonae decimxque ufus uberiore explicatione minime indiget; 
quoniam & numerus diUantix horarix, lingulis columnis in fronte ap- 
politus (ille nempe qui propius accedit ad inter\'allum utriusque obfer- 
vationis a meridie) perlpicue ollendit in qiianam columna corredbo 
quxrcnda (it , & gradus declinationis pertinentis ad propoGtam diem, 
Dorealis vel aulbalis, indicat aperte quinam ejusdem columnx numerus 
fit excerpendus. 

In fronte autem utriusque tabuix legitur , quxnam pro lignis de- 
Icendentibus vel alcendcntibus adeunda fit , & an corredlio addi vel 
fubtrahi debeat ; at hic prxfiabit rem exemplis aliquot illulfaare. 

EXEMPLA. 

173$. Mart. 2;. & 24. ex obfcrvaiionibus altitudinum corrcfpondentium elicie- 

h / 



batur meridies incorreda 


»3 


5 » 


3 


0 h 

Corrc6)io fubtr. pro declinatione bor. t & didantia 4 






10 


Igitur tranliius cemri bolis per Meridianum 


»3 


38 


■48 


bept. XI. dc IX. merid. incorr. 


13 


59 


4 


Corregio add. pro declinatione 0 & diflantia 4 






xo 


Tranliius centri Solis per Meridianum 


13 


59 


24 


1739. Jun. ai. & IX. merid. incorr. 


»3 


59 


S 4 


CorrefUo pro declin. 23 29 & dillantia 4 30 




0 


0 


Traniitus centri Solis per Meridianum 




59 


54 


1740. Apr. zi. & X3. merid. incorr. 




59 


59 » 


Correftio fubtr. pro dccHn. bor. 13 & didantia 5 






18 


Traniitus centri Solis per Meridianum 




_!L 




Aug. is. & 76. merid. incorr. 

0 Ii ^ 


13 


59 




28 


Corregio add. pro declin. bor. 11 & did. 4 30 






XX 


Tranfitus centri Solis per Meridianum 


»3 


j?_ 


J 9 


1741- Fcbr. 14. & It. merid. incorr. 


2+ 


0 


i 8 i 


Correflio fubtr. pro declin. audr. 10 & did. 4 






10 


Itaque tranfitus centri Solis per Meridianum 


23 


59 


58} 



Exemplis ip&s tabulas pro corrcdlionc horx meridianx fubjicimus. 

TABU- 
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I TABULA L 

jlj yin^u/omm ad Solem P N Z Jivc V N Si,ad ylMtndhtcm Poli ^S," I3' 

^vDccliii. diftantU horaria Solis a Meridiano r.*4 

SuIh I 6h [ 5h ?o ( 5h I 4h ^d/ | 4I1 | 30' ] ( 3h 30 | ah 

29|44 15 10 45 29 50146 17 40 46 35 jo 46 19 - 45 20 40143 31 - 40 36 - 36 16 40^-;^ 

23 20|44 13 20 45 27 iO| 46 14 20 46 31 30 46 14 - 45 15 • 4J 24 30 40 28 40 36 S <o»';r* 

4Q 2j IO 44 u 10 45 24 20I46 IO 40 46 26 50 ^ 8 40 45 8 40143 17 IO 40 20 30 36 - 

4§23 44 9 - 45 21 30 46 7 • 46 22 20 46 3 IO 45 2 20 43 IO - 40 12 30 35 51 40^1 

^22 4; 56 30 45 4 50 45 45 40 45 56 - 45 31 30 44 25 10 42 27 40 39 25 4® ?5 2 *®-'\ 

^ 31 43 44 4^ 44 48 40 45 25 - 45 jo 45 1 - 43 49 20 4t 46 5° ^8 40 4° H »5 ■ ^ 

^20 I43 53 30 44 31 20 45 5 . 45 5 50 44 31 20 43 15 40 41 7 40 37 57 40 33 30 

^19 |41 33 - 44 18 40 44 46 - 44 42 . 44 2 50 42 42 10 40 30 - 37 16 30 ?2 47 3og’ 



44 18 40 44 46 



37 16 30 12 47 3ogJ 
26 27 - 22 6 40 Wf 



43 3 30 43 31 - 44 9 5o|43 57 • 143 8 40 4> 33 3° 39 >8 5° 
42 3A 40 43 38 10 43 33 - 43 33 30 42 43 10 41 8 40 38 45 20 
42 46 20 43 26 - 43 36 40I43 13 20I42 18 20 40 40 - 38 13 - 


35 59 20 
35 23 10 
34 48 30 


11 28 10 
10 51 10 
10 t6 - 


42 38 30 43 '4 30I43 30 30 42 33 30 41 34 40 40 12 20 37 41 - 
42 31 20 43 3 30 43 6 10 42 36 40 41 31 50 39 45 40 37 12 20 
42 23 . 42 33 10I42 31 30 42 18 20 41 9 40 39 20 10 36 43 40 


H 15 20|2<) 42 50 
31 4? 10 29 13 
11 11 - I28 19 . 



42 18 40I43 43 20142 38 10142 - 50I40 48 40|38 55 20136 16 20133 42 50128 IO 50 



43 13 10 42 34 . 42 25 IO 41 44 . 40 28 - 38 3* 40 35 49 ■ 32 15 5^> 27 4^ 



8 io'42 25 20I42 12 40141 28 



8 20I38 8 5ol35 24 I0I31 49 



27 16 30 

56 CT 10 5^ 



42 17 20 42 I • 41 12 30139 49 20 37 46 50135 > • 31 2» 10126 51 10.^ 

42 9 50 41 49 50 40 57 50 39 31 20 37 25 40I34 36 40 30 58 2o|26 36 50 '5P 

42 2 50 41 39 10 40 43 50,39 13 50 37 5 30I34 14 10 30 34 20 36 3 40 Kt 

41 56 20 41 29 10 40 30 20|38 57 10 36 46 - 33 52 40 30 12 20 25 41 30gJ 

41 50 30 41 19 50 40 17 30 38 41 20 36 27 10 33 31 50 29 50 40125 20 20.:-t 

41 45 10 41 IX - 40 5 20'38 26 • 36 9 - 33 12 • I29 29 50I25 - - 

41 2 40 w 55 50 j8 II 20 35 52 10 32 53 - 29 IO - 124 40 420 

40 55 - ?9 4 * 50 57 ?o 35 55 4 » 1 » 34 4 ° 28 51 - 24 22 

40 48 - 39 3 » 3 ° 37 44 10 35 20 - 3 2 17 10 28 32 40I24 4 33 g| 

40 41 20139 « 40137 31 30 35 s - 32 - 30 28 15 10123 47 4oij? 

40 34 20 39 13 30 37 19 30 34 50 30 31 44 20 27 58 30 23 31 )ogT 

40 29 50I39 4 S0I37 8 - 34 36 ;o 31 29 • 27 42 30I23 16 io~;7 

38 56 40 36 57 10 34 23 40 31 14 30 27 27 10 23 I 20, ;? 

38 49 10 56 47 - 34 ” “ 3‘ - “ 77 '» 40 22 47 10 

38 42 20 36 37 20 33 59 20 30 47 . 26 53 40 22 33 40 J:.9 

36 28 10 33 48 10 30 34 30 26 45 20I22 20 5o;.^| 

36 19 40 33 37 30 30 22 10 26 32 40)22 8 40'=*' 

36 II 40 33 27 20 30 10 40 26 20 30 21 56 50 S9 

36 4 10 33 18 - 29 59 50126 9 . 21 45 30,0 

35 57 20 33 9 - 29 49 30 23 58 - 21 33 ioo9 

35 5' - 33 - 3° 29 39 4°'25 47 4° 21 23 10 ^ 

32 32 40 29 30 20123 37 30 21 15 30^ 

32 43 20 29 21 40 23 28 30 21 6 20 57 

32 38 30 29 13 20' 23 19 30 20 37 30 

32 32 10 29 3 40 23 II 20 20 49 400 
32 26 20 28 38 30 23 3 20 20 41 300 

32 21 10 28 31 30 24 36 - 20 34 400 

28 45 30 24 49 - |20 27 400 
28 39 30 24 42 30 20 21 20^9 
28 34 30 24 36 3o'2o 13 10 0 

28 29 30124 31 - 20 9 300 

28 25 30 24 25 50 20 4 IO0 

28 24 40:24 23 - 20 3 200 

28 24 - I24 24 I0|20 2 400 
28 23 30I24 23 I0|20 I 300 

T 5 CJC? 5 Cg'.o:r 3 o j 



i:n I I I 


9‘7i, 

«n 

4:->23 
4: 03 30' 

23 20' 1 

^21 29'| 

w ! 
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I» TABULA I. III. IV. i 

^So/is longi i iul.,mot mini di umorum in longitudinem , ^ motuum diurnorum in declin, 5-;> 

^ T*'° lis"'' Jcl.tilJinlibu». I i'io li-ul. lUcnacmibus. c' 

^Dccl. I Longitmio mot. di‘ur. | mot. dmr. | j decUna* | Longitudo I mot. diur. jmot.diiir. 

I __ iiilon-it. I indccliti. j| t»o. | Solis. inionw. indcJiii.l&fc 
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29 



4§2} 20 I 23 
4^ 2} 10 a 4 

gij J 38 
♦S« 4 >7 

TO20 2. 6 19 

<3 '9 “ 7 4 

♦3!® O 7 4" 
4317 9; 8 u 

43165 8 41 

49iIS- 9 6 

4:3 '4 o- 9 29 

43 '5 3 9 5“ 

4311 10 22 

43 '“ >“ 37 

yjj 9 >° 49 

43 8 

« l 

4:3-5 

4:3 5 
43 t 

i 1 

43 ■ 

43 » 

43 

43 4S: 



ra 6 ? 

ii i 
ii:l 

!;i'6 I 



TABULA V. 

i» declinationem nfpondentium duplee diflantia 

a Meridiant in p^nit dependentibw, 
horaria Solis o Meridiano. 

5h jo* I 5I1 j 4b ;o I 4h I }h }0 l Jh | 



« 13 I 6 58 51 44 

I 44 »33 ^ n » »3 ■ 2 

24 I 51 I }9 I 27 I 14 

3 34 3 >3 2 51 2 30 2 8 

4 32 4 5 3 3 7 3 ■“ 2 43 

5 16 444 4 13 344 39 

5 53 5 ■!! 4 42 4 7 3 3 » 

6 24 5 43 5 7 4 28 3 5° 

6 50 69 5 28 4 47 46' 

7 '4 6 31 5 47 54 4 jo 

7 35 6 50 6 4 5 18 4 33 

7 54 7 7 6 19 5 32 4 44 

8 12 7 23 6 33 5 44 4 55 

8 26 7 35 6 44 9 54 5 3 

8 39 7 47 6 55 63 8 It 

* 5 “ 7 58 7 4 6 12 8 18 

9 1 87 7 >3 6 19 8 24 

9 10 8 16 7 20 I 6 25 ^ ?o 

9 19 8 a? 7 37 6 51 5 55 

26 8 3 “ 7 33 I 6 36 8 4 “ 

9 32 8 38 7 37 6 40 8 *3 

9 36 8 39 7 4 * 6 44 8 46 

9 4 ° 8 43 7 44 646 8 4 8 

9 46 8 47 7 49 6 8“ 5 5 > 

9 46 8 47 7 49 63° 5 5 * 

9 47 8 49 75° 63* 5 52 

9 47 8 49 7 5 “ 6 31 3 32 

9 46 8 4S 7 49 6 81 3 32 

944 846 7 47 649 8 80 

8 44 7 46 6 43 8 49 

8 41 7 43 6 48 8 47 

8 37 7 39 6 42 3 44 

7 34 6 37 8 40 

7 28 6 33 8 36 

7 22 6 27 8 31 

7 12 6 18 8 24 

7 5 6 J 2 8 19 

6 84 62 8 10 

5 5 » 5 "2 

5 4 * 4 53 

5 29 4 42 

5 *4 4 29 

4 57 4 *5 

4 39 4 - 



45 * 3 53 

4 5 “ 3 5 * 

4 47 3 49 
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TABULA VII. 



3/ 



^ Motuum Solis in declinationem ref pandentium duplte dijlantia horaria Solis a 

Aferid, i» p4rtibus parsUeii S$lis pro Jtgpir dejctnientihut. 



43 Dcd. 

^ Solis. I 6^ 



Dilbocia 



horaria 
4^ 30 I 



"S 0 I 5 ” 

4 ^ 



Meridiano. 



I 2 b 30 ^ I ah 



3 J 29 


t 


(r 


5 "i 


5 ' 


4 "J 


4 ' 


3 " 


2-j 


2' 


23 20 


96 


88 


80 


72 


63 


55 






3 * 


23 zo 


J 35 


Z 22 


»3 


101 


9 ° 


80 


67 


56 


45 


*3 


I61 


>48 


>35 


121 


108 


1 95 


80 


67 


54 


22 


277 


»55 


S3O 


207 


>83 


1 161 


>38 




9 ’ 


2t 


349 


320 


292 


263 


232 


1 204 


>75 


146 


116 




40? 


353 


336 


302 


269 


1 »37 


201 


1 


>34 


'9 R 


448 


4 >I 


373 


336 


298 


261 


224 


186 


>49 


l8 5’ 


484 


444 


404 


363 


322 


1 2S2 


242 


1 202 


I6t 


'7 i- 


S >5 


471 


429 


386 


343 


300 


257 


1 2*4 


172 


16 


542 


497 


45 > 


407 


361 


316 


271 


225 


i8o 


• 5 S' 


565 


5*8 


47 > 


4»4 


377 


1 329 


283 


1 »35 


>88 


14 d 


587 


538 


488 


440 


390 


1 34 * 


1 293 


1 244 


>95 


13 »• 






505 


454 


403 


353 


303 


252 


20T 




620 


568 


5*7 


465 


4>3 


1 3 “ 


1 3>o 


1 25S 


206 


II® 


633 


580 


1 5»9 


1 476 


1 423 


370 


3>7 


1 2^ 


1 211 


10 




595 


538 


486 


4 U 


378 


323 


269 


**5 


9 


657 


602 


1 548 


1 493 


438 


384 


3*8 


1 274 


i 


8 




612 




501 


444 


389 


333 


277 


222 


7 




6ao 


503 


506 


45 » 


394 


338 


2g2 


225 


6 




626 


569 


512 


455 


399 


34 > 


285 


227 


S 




63» 


574 


5>7 


459 


402 


344 


287 


229 


4 




636 


578 


520 


462 


405 


347 


289 


23 • 


3 




640 


58» 


5»4 


^5 


407 


349 


291 


*33 


2 






586 


5*7 


469 


410 


35 > 


293 


*34 


I 






586 


5*7 


469 


410 


35 * 


293 


234 


0 






587 


5*9 


470 


4 *> 


352 


294 


235 


1 






5S7 


5*9 


470 


4 >> 


35 » 


494 


fe 

235 i- 


2 






587 


5*8 


469 


41 1 


35 * 


493 


2^4 f 


•5 un 

5 0 






586 


5*7 


4S8 


410 


350 


49 * 


■ 1 


4 ” 








5*5 1 


467 


409 


350 


292 


233 


5 0 








5*3 


465 


4°7 


348 


291 


2^2 ^ 


6° 








5S0 1 


462 


404 


34 ^ 


289 


230 ^ 


7 B 










457 


400 


344 


286 


229 l 












45 * 


397 


339 


283 


226 1 


9 










447 


39 * 


334 


279 


224 • 


IO = 










439 


384 


3*9 


*74 


320 3 


II 










43; 


379 


3*5 


271 


316 3 


12 5i* 










423 


370 


3>7 


265 


211 5 


13© 










4>3 


361 


3>o 1 


259 


206 ^ 


H 










402 


35 > 


302 1 


»51 


201 } 


•s 










389 


34 > 


292 1 


244 


'95 { 


16 










1 


3*7 


*8o 1 


233 


>87 1 


[7 












3» 


267 


222 


>78 ? 


Ig 










1 


293 1 


25* 1 


210 


167 J 


•9 












270 


23* 1 


192 


'54 S 


20 












242 


207 


176 


x?8 5 


21 












209 


192 1 


J60 


>28 i 


22 












1 


>40 


”5 1 


9* 1 


>3 














8» 


72 


54 1 


23 10 












1 


68 


54 ' 


43 B 


23 20 










1 


1 


44 


57 1 


2o ^ 


13 29 










1 


1 


4 


3 f 1 


1^ 
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li^ TABULA X. , I 

^ CorreCUonis hor<e Meridicnje, prodeuntis ex altitudinibus SoSs correfpondcnti- gj 

♦3 but pr 6 p^nir afcenientihus (uhtTAbendx in sititudinepoli 48 ° 1 ^ 

43 DccL Diibtitja horarias Solis a Meridiano. B» 

^ Solis. I 61 i •) ;o< I 5h | 4h 30* | 411 | jS 30 » | | 2h jO< | Jh g) 

o//| o" o'' "1 **\ <r*\ o 

2 \ 2 2 I}| Ij 
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DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 41 

SECTIO II. 

De Infirumento a Culmmationibus, 

SIVE 

D^Tubis dioptrko-tekfcopicis in plano Meridiani 

mobilibus. 

A ductu lines Meridians tranfitur ad ipfius Meridiani circuli pofitum.quo con- 
llituto uti liceat ad obfervandos tranlitus fidcrum culminantium. Ad id olim 
erigebatur fuper Meridiana linea tilare triangulum, per quod (etfi Meridiano 
congrueret ) ruditer detiniebatur fideris tranfitus , & plerumque priusquam 
Meridianum attingeret , vel pollquam ab eodem rcceiicrat. Tutius deinde 
per Quadrantem Axum, a punflis aliquot squalium altitudinum corrclponden- 
tium squidillantem, dirigebatur ad alirum culminans aihidada fimplex vel tc- 
lefcopica ; raro tamen absque aberratione aliqua , quoniam nec limbum Qua- 
drantis prorfus Meridianum conilitui, nec alhidadam ipfi limbo conllanter pa- 
rallelam fervari pofle abunde compertum eft. Aptius demum res peragi coe- 
pit per tubum tclcfcopicum, qui fic in orbem moveatur, ut ejus linea dioptri- 
ca circulum in plano Meridiani deferibat. Hujusmodi tubus, ne ab eodem pla- 
no recedat , alKgi potell longo axi , volubili circa polos horizontales , parieti- 
bus utrinque innixos. Tali utebatur Illuftris olim Danis Mathematicus Olaus 
Roemerus, ejusque Auditor & Socius, deinde Succeflbr Clar. Petrus Horre- 
bowius inOblervatorio domeftico, & inTufculano, additis in priori arcu con- 
centrico, inpofteriori rota vel integro circulo, ut fimul obtineretur declinatio 
fideris obfervati. (t) Poteft etiam in conceptaculo ferreo, vel orichalcico, cir- 
cumverti axis conicus una cum fibl adllriclo fcapo parallelepipedo,cui telcfco- 
pium inclufum fit, refpeclu axis apte difpofitum, ut Ccleb. Manfredius obiter 
indicavit, (k) Potell quoque circa fixum conicum axem volvi filtula quspiam, 
ipfi exa^e congruens , fecum ferens duplicem fibi confolidatum tubum tclefco- 
picum, quem ad modum mihi poli varia experimenta vifum cll omnino condu- 
cibile. 

Equidem ad imitationem Roemeri circulum initio addideram, feflore majoris ra- 
dii ad ufum perpendiculi longioris inllruflum ; fed quum res non apte fuccc- 
deret, cenfui cumManfredio altitudines quadrante potius aut alio inllrumento 
definiendas : hoc vero unice culminationibus dellinandum efle, multumque in- 
de prsllitum iri exillimavi , fi harum determinatio exaflc obtineatur. Alte- 
rum autem addidi tubum, in fitu tamen inverfo, vel in oppofita direAione,tam 
ad firmiorem inllrumenti confillcntiam , quam ad faciliorem & promptiorem 
ejus ufum in obfervandis allris,qus fere fimul Meridianum attingunt,fed in par- 
tibus ejusdem oppofitis. Addidi quoque parvum femicirculum, tubis affixum, 
ut ad ejus perpendiculum gradu nots altitudinis adduflo, tutius ad ipfum fidus 
alteruter tubus dirigeretur. 

Porro quocumque libuiflct ex tribus expofitis modis telcfcopia circumvolvere, 
quatuor erant conditiones fimul combinandae , problema difficillimum in hac 
' L organi- 

(a) Of. XIL . 5 * aar. w* ^ Caf. XVIU. * §. }66.p. 143, HnnU 373 
in 4t3 

(b) EfttmeriJ. Hw». /. bilttimQ. Lii. 11. Of. IX. t f. lo7- tcnmU I7is.hi 4 » 



Tib. I. 

F^. I. 




41 L I B E R II. 

organica praxi allronomica conllituentcs; i • nempe ut lines dioptries utrius- 
que telcfcopii uni plano, vel duobus contiguis inter fe parallelis, adhsrerent: 

ut ambs normales clfenc ad axem rotationis : 3'” ut hic axis horizontalis 
eflet, adeoque circulus a dioptrarum rotatione genitus , verticalis fieret : 4“ 
ut verticalis ipfe circulus Meridiano congrueret : ;<> demum accedebat non 
minus utilis quam nccclfaria conditio , inllrumenii nempe in ipfo ejusdem fitu 
reAificatio ; fiuuidem molcftiinmum cll hujusmodi examen & correctionem 
alibi fufeipere, deficiente plerumque loci editi & apti commodo, vel acris tran- 
quilli , aliorumque requilitorum lubfidio. 

CAPUT L 

De Partibus injirumenti tam fixis , quam 

mobilibus, 

§. I. 

DiJpoJItio Axis. 

l.T^Errcus arcus horizontalis A L B bafim inftrumenti conftituens, 
T in duo brachia inxqualia, reda & muro inclula protenius , fub- 
jcdo lapideo fulcro D E, aliisque ferreis F F , F , F innititur & firme 
adftringitur. 

2. Arcui A B fuperadditum & firmatum eft fuppedancum b G 
g H h I ad fufhnendam laminam I L , qux ab horizontali cochlea G k, 
tam laminx partem craffiorem, infra flippedaneum defcendentem,ftria- 
tamque i , quam fuppedanei latera G g, H h pervadente, circa vertica- 
lem clavum ( quo fubjedx alteri laminx adl^ret ) horizontaliter mo. 
veri, nempe citra vel ultra retrahi, atque protrudi poteft 3 per adjedas 
vero anfas M N , O P arcui horizontali adftringi , & in qualibet po- 
fitione firmari. 

3. Altera fubjeda & interior lamina| horizontalis cum defeenden- 
te verticali alia connexa eft j hxcque verticalis motum aliquem habet 
in elevationem vel deprellionem ope cochlex verticalis Q_q , peculiari 
loculamento R s inclufx. 

4. Per cingulos orichaldcos Validosqiie z , z laminx I L adfer- 
ruminatos, & a cochleis chalybeis z, z coardatos , eidem laminx I L 
adfirida eft fiftula 1 T V L, pariter orichalcica , externe cj’lindrica, in- 
terne conica , nimirum in V anguftior 3 hxcque fifiula arde intrufam 
continet pofteriorem partem axis chalybeiXY. Pars ejus anterior TX, 
pariter conici, longitudinem habens unius pedis, Se in T cralTitiem unius 
uncix, prominet extra fiftulam, ad ufum reliqui machinamenti mobilis, 
Icquenti §. defcribendL 

5. Per 
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<). Per alias inftipcr laminas, ferreasque zonas W v, ipfi arcui ad- Tab 
ditas, fiftula T L luperius inferiusque praccingiturj ita ut a clavis ftriatis, I- g- 
zonas iplas laminasque pervadentibus, iilhilx pars pofterior una cum in- 
cli Ib axe tantillum attolli polllt , aut deprimi , anteriori ejus parte fup- 
pedaneo interim adhxrente. 

Scbolium. 



pOmiffet, ut inutiru , omitti fflula T V, cui nempe flabili axU quo- 
que immotus a cochlea in V adflringitur 5 quia vero jam dijpoflta 
erat ad ttfttm alterita axU , intra ipfam mobilis , eandem retinere expedie- 
bat , ad pqfitionem novi flxique axis promptius determinandam. 

§. II. 



Stru3ura Alachinamenti mobilis. 

F Igura 2“** integram exhibet inflrumenti compagem axi conjundhm. 

Figura 3'“ reprxfcntat inftrumentum, ab axe fcjundlum , in litu 
fuo verticali, oculo in linea iplius axis ad orientem protrada conliituto. 

Figura 4" verticalem alium ejus proljxrdlum oftendit, oculo in li- 
nea meridiana ad auftrum produda polito. Ut autem ftrudum in- 
tegra dillindc concipiatur, dillblvenda omnino eli machina, & per par- 
tes explicanda. 

1. Duo tubi orichalcici A B , C D dirediones habent oppolitas, fi». 
axes xquidilfantcs , & figuram coni truncati 5 ampliantur liquidem ver- 
fus lentem ocularem, utpote firmiores, & telefcopiis majorem campum 
largientes. 

2. Tres capitii* pariter orichalcic* F F, G H, I K , ex laminis 
cralTiulculis compadz , xquales, & parallelepipcdx , integro (qui fieri 
potuiHet) graviori Icapo lliblHtutx, tubos, quorum partes extremas & 
medias confolidatas includunt, in ca politione detinent , & viciUim ab 
iis detinentur. 

3. Fillula orichalcica LM conic* cavitatis inducitur caplul* me- 
dix I K ulque ad falciamL, per quam, limulque interioris orificii lim- 
bum exterius adtlridum, caplul* conllanter adhxret. Hxc fiftula L M F!g.i. 
axem T X libi congruentem exade implet , eidemque adftringitur a 
matrice M quz nullam luxationem , nec alium , nili rotationis motum 
relinquit. 

4. Virga ferrea O M N, in M inflexa, fillul* M L extremas al- 
ligat capliilas E F , G H , ne a prxordinata politione recedant. Inter- 
media pars M annularis , orificium filhilz anguibus, nimirum exterius 

L 2 comple- 
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compicftitur , fibi ariSifllme infixum. Extremis hujus virpfe , five Ii- 

gamcnti partibus O & N adhaerent clavi cylindrici. O o, N n, latera 
capfularum pervadentes , iisque ab adverfis matricibus in o & n adftri- 
fti. Porro brachia M N , M O tamdiu extendenda fuerunt, donec ca- 
pfulis aptarentur in plano circiter ad axem redto. Extremitates O & N 
' utriusque brachii utrinque dilatantur adp&q, ad s&r,8c cochleae 
foraminibus p,q,s, r ftriatis infitae, caplulas in alterutram partem detor- 
quent , quantum redVa utriusque politio exigit, intcrjcdlas laminis cha- 
lybcis, ad cochlearum impulliis luftincndos. 

§. III. 

Dioptra fimplices. 

Tab.i. TTlXtremac utriusque caplulae latus externum produdhim eft utrinque 
Hj ad e & F, ad G & H , dudlis per medium utriusque lateris redlis 
lineis E F, G H, & ad has normaliter incilis laminarum craflltiebus in 
E, F, G, H j adeoque in plano per utramque redfam tranleuntc, cap. 
fiilasquc omnes bifariam Iccantc. 

In reftis E F , G H diljxifita: liint extra caplulas dioptrae fimpli- 
ces per confueta exigua foramina , & per crines foraminibus reljxinden- 
te-s j ita ut ex utraque parte , tam fupra quam infra tubos, coliimatio 
pateat ad objcdh terrcitria & quandoque coeleftia. Quia vero tubi te- 
fclcopici utrinque prominent extra caplulas , lineasque E F, G H pror- 
Fie- S- lIis abrumpunt aut impediunt , alia rciSa linea I K , utrique redbae E F, 
G H parallela , fubftituenda fuit , ut perpendiculum ab I vel K demiC 
fum lineae I K congruere , adeoque redtis E F, G H acquidiftare poflrt, 
ad ufum infra exponendum. 

§. IV. 

Dioptra Telefcopica. 

l.|^Rines aut fila dioptrarum fimplicium extenduntur ad M & N trans 
Vy ampliora , vel ocularia tuborum orificia , ut tclelcojiicis etiam di- 
optris inlerviant. Cochleola utraque ad M & N extrahitur, ut crinis 
limbo ejus perforato inferatur , liiacquc matrici reftituta , in alterutram 
partem tantillum convertitur, donec ipfe crinis line* E F,vel G H om- 
nino congruat. Prius autem trans laminam, in eadem linea perforatam 
crinis edudtus trajicitur per claviculum adverfe parti appolitum, & cla- 
viculo hoc circumvoluto protenditur ipfe crinis. 

2 . Eodem artificio duo alii laterales in utraque laminarum adje- 
dU funt crines, a medio xquidiftantes. Omnes porro immoti manent 
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in eodem plano , quod locum alTignat foco communi lentis ocularis, Sc 
objedlivjc: omnes quoque latent intra exiguas crenas laminis incifis.ne 
a mobili quadro filiuhe ocularis Ixdantur, vel a ftationc turbentur. 

3. Fiftula: A « , C c ad ulum lentium ocularium & amoveri Tab. I. 
polTunt, & ex duabus coalefcunt orichalcicis, quarum amplior utraque 
A & C definit in quadrum mobile intra laminas parallelas , & , pro. 
ut res exigit, telelcopii campum percurrens, ut focus lentis ocularis cui- 
que filo vel crini refpondcat. Ali* du* anguftiores fiftuix A & C, in 
quibus lentes oculares polit* fiint , amplioribus A & C magis aut mi- 
nus inducuntur pro foci dilbantia , vel oculi conffitutione. Du* dc- 
mum fiftulac B b , D d , in quibus obje6biv* lentes fiiis inclufe locula- 
mentis cuffodiuntur , indudbe flint tubis ad datam foci diflantiam , Sc 
in hac politione firmat*. 

4- Utriusque lentis , obje6li\r* & ocularis, loculamentum cylin- 
dricum helice adftringitur orificio interno , & expanfb , filiulx inter- 
n* B vel D indurfb* tuho telelcopii , a quo ad libitum extrahi po- 
teft. Orificium hoc expanfum, excentricum eft ipfi fiftui*, ut ea cir- 
cumvoluta , centrum lentis, & integri loculamenti, cui lens inclufa la- 
tet immobilis, adducatur ad congruam diflantiam ab axe tubi. 

CAPUT II. 

Cr iter ia qucedam ad multiplex examen injlr umenti^ 

ejusdemque reBificationem [pedantia. 

Ex haftcnus prsmiira deferiptione liquet in potellate quidem fuifle, tam axem 
vcrticaliter & horieontaliter , quam lineam dioptrarum utriusque telelcopii & 
ratione alterius , &: rcfpeftu axis orientem vel occidentem verfus promove- 
re. Summa difficultas erat in difeernenda & axis,& dioptrarum rerta confti- 
tutione. Ad hanc porro debui per plura molellaque tentamina gradatim ac- 
cedere : nimirum ad planum quodpiam, deinde ad planum verticale, demum 
ad meridianum. Ne autem tumultuarie agendo verterem, ut in proverbio ell, 

Ixionis rotam, vel Sifiphi faxum verfarem, lequentem mihi theoriam prtemili. 

DISSERTATIO I. 

De variis plani dioptrici a verticali,^ dioptrarum 

axis ab horizontali plano deviationibus. 

Planum dioptricum E F G H , per dioptrarum lineas E F , G H , perque tubo- Fig. 7. 
rum axes E H, F G ductum , fecari concipiatur ab aliis duobus planis ad invi- 
cem reftis, & per inftrumenti axem A X tranfeuntibus , quorum unum lineis 
dioptricis, aliud tuborum axibus xquidiflct; lintque horum planorum cum pla- 
no dioptrico fediones refis lines M A N, O A P , qus utique normales cITc 
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debent ad axem A X, ut planum dioptricum ad eundem axem Iit reflum. Li- 
cebit itaque aberrationes tam utriusqne lineae diopiricae G F, E H , qium li- 
nearum K H, F G, five axium utriusque tubi, a perpendiculo, vel a verticali 
plano ad axem reAo,in laminis dioptricis deprehenfas, ad unum idemque pla- 
num verticale , atque ad unicam lineam M N compcndiolius revocare. Fla- 
num autem verticale, in quo linea M N liilitur, tranfit per axem inilrumcnti, 
vel ab illo aequidilht; ell enim planum verticalis primarii, utpoie rc6U ad\1u- 
ridianum , cujus axi congruere concipitur iullvumenli axis A X. bit itaque 

THEOREMA 1. 

Tab. H. re£fci linea M N , mobilis circa puntflum A cujuspiam fttibilis axis 
•• i3 X A Y, fiftatur ad perpendiculum P Qj deinde licum invertens , & 
eundem cum immoto axe ant^lum retinens, ad perpendiculum redeat, 
redba erit ad axem, & hunc horizontalem. 

DEMONSTRATIO. 

I Dem angulus M A X, fupra & infra axem, ante ac poft inverfionem 
congruit utrique P A X., 8c Q_A X ,• adeoque ambo retSi funt, & 
axis A X, utpotc ad perpendiculum rcdlus, horizontalis eft. q. e. d. 
THEOREMA 11. 

S I refta M N verticalis fueritj deinde pofl ejus inverfionem circa im- 
motum axem A X deviet a perpendiculo ex N demillb , angulus 
8t 3 M A X obtufus ( Fig. 2. ) vel acutus ( Fig. 3. ) differt a rcdlo Icmillc 
deviationis A N 0 : cademque differentia deviabit axis ab horizontali 

HO. 

DEMONSTRATIO. 

I. \ Nguli M A X, X A M xquales fupra & infra axem ( Fig. 2. &, 
■L\. 3.) differunt a duobus redbis angulo M A Nj ergo angulus idem 
conlFans M A X differt a redlo femille anguli M A N, five lemiile de- 
viationis A N 

2. Dudta Z A normali ad X Y, bifariam lecabitur angulus M A N 
ob angulos M A Y , N A X (Fig. 2. ) aequales , vel N A Y , M A X 
( 3- ) 5 adeoque fi a rcdbs angulis M A O, Z A X, communis au- 

feratur Z A O ( Fig. 2. ) vel M A X ( Fig. 3.) remanebunt O A X, & 
Z A M aequales, q, e. cL 

THEOREMA III. 

f*S- 4- QI perpendiculi deviationes A M X , A N Y, in prima & fecunda in- 
veria pofitionc linez M N fuerint aequales, & ad partes diverfb, axis 
A X horizontalis eritj linea vero M N ad axem obliqua, 8c viciflim. 
DEMONSTRATIO. 

R Eiba Z A, normalis ad axemX Y, bi^riam fteans angulum M A N 
ut fupra , effidc utrumque angulum Z A M , Z A N zqualem 
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utrique M , & Nj ergo verticalis erit, utpote parallela perpendiculis ipfi Tab.D. 
contiguis : adeoquc ob angulum M A X xqualem angulo N A Y, to- ^ 
tus Z A X xquabitur toti Z A Yj proinde uterque redtus, & axis ho- 
rizontalis erit. Quia vero Z A X rectus cft, patet M A X acutum efle, 
lineamque M N obliquam eHe ad axem. 

2. Quoniam A X ponitur horizontalis , adeoque uterque angulus 
Z A X , Z A Y redtus, demtis xqualibus M A X, & N A Y (xquaU 
ad verticem oppofito X A M,) reliqui Z A M, Z A Nxquales eruntj 
adeoque deviationes perpendiculi in M 8c N fient zquales. 

THEOREMA IV. 

P Erpcndiculo ex M a linea M N, & ab eadem inverla ex N aequali- Fig. j. 

ter ad eandem partem deviante , linea M N redta erit ad axem j 
axis vero depreflus liib horizonte ad eandem partem tota deviatione per- 
pendiculi, & vicillim. 

DEMONSTRATIO. 

l.TJUnctumMin verticali politione inverla lincxMN, occupat locum 
A pundti N, quoniam angulus A M Q_idcm manet 5 itaque angu- 
lus M A X xquatur angulo N A X , adeoque uterque redtus. Du(^ 
vero verticali A Z, five normali ad horizontalem H O , alterni M, & 

M A Z zquales erunt : & a redlis Z A O , M A X demto communi 
M A O, reliqui Z A M, five M & O A X manebunt zquales. 

2. Quia M N redh ponitur ad axem A X, circumvoluta mane- 
bit in eodem plano ; adeoque retenta eadem inclinatione ad horizonta- 
lem A O, eadem habebitur perpendiculi deviatio. q.e.d. 

THEOREMA V. 

S I deviationes perpendiculi ad easdem vel diverlM partes fuerint inz- F‘g- 6- 
quales, erit linea M N ad axem obliqua , & axis A X pariter obii- 
quus ad horizontem j ita tamen ut deprelfio axis vergat ad illam par- 
tem, in qua major fuerit deviatio perpendiculi. 

DEMONSTRATIO. 

P Ars prima patet ex przcedentibus. 1^ Deviet perpendiculum in 
fecunda politione angulo N , majori quam M \ quoniam dudfa 
verticali A Z, alternus M A Z minor cft quam Z A N , diftabit M A 
a verticali Z A minus quam N A 5 itaque A V dividens angulum M A N 
bifariam, cadet inter Z& N. Sunt vero anguli V A Y, Z AH redtij 
adeoque demto communi VAH, depreffio H A Y verget ad partem 
majoris deviationis N. q.e. d. 
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TJJtHenrtt conjlderata fuit dirc^Jio ver tic alit linea M N cotigriiem pcr- 
■* pendi culo , vel devians ab eodem. Super ejl nunc conjideranda ejus- 

dem linea dircUio hori;:,ontalis , vel ad horiicjontem parumper inclinata. 



THEOREMA VI. 

S I linea M N , mobilis circa tixum axem A X dirigatur ad objectum 
quodlibct V , & inveria maneat in eadem diredbione N A V j an- 
gulus rotationis M A X rcdilus erit , & vicillim. 



DEMONSTRATIO. 

P A R s I. /^Uoni;im diredtio lineae M A N non differt a diredbonc 
ViX NAM, nili ratione inverfionis ejusdem lineae, quae nem- 
pe in utraque politione congruit linet rcdbe O A V , angulus idem Sc 
conlVans M A X congruit utrique VAX, & OAXj adeoque re- 
dlus cft. 

Pars II. Quia linea M N in prima politione aptatur lineae O AV, 
& angulus M A X redlus cft , etiam O A X , & huic deinceps conti- 
guus VAX rcdlus erit j adeoque invertendo lineam M N , idem an- 
gulus M A X congruet aequali & redto V AX j itaque redb N M con- 
congruet redlae O A V. e. d. 

COROLLARIUM. 

L inea M N circumrotata manet in eodem plano ad axem redboj adeo- 
que pars utraque A M, & A N circulum dclcribit 
THEOREMA VII. 



Fig.8. QI poft Icmirotationem Lnca N M aliam habuerit diredHonem, juxta 
iJ lineam v. gr. P A T, a priore O A V diverfim , angulus M A X 
acutus, vel obtulus differet a redhi femilfe deviationis V A T. 



DEMONSTRATIO. 

\ Nguli O A X, T A X, five duo M A X ambo acuti, vel ambo 
xIl obtuli , differunt a duobus redlis angulo T A V j itaque unus 
M A X a redlo differt lemilfe deviationis \ AT. q. e, d. 



COROLLARIA. 



I.OI fecunda diredbo fuerit orientalior axe A X orientem verius dirc- 
dio , angulus M A X acutus erit ; Hn occidentalior , angulus 
erit obtufus. 

II. Ejusdem lineae M N partes A M, AN, ad axem obliqux 
deferibent fuperficies conicas, ad verticem A oppofitas. 



DISSER- 
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DISSERTATIO II. 

De inaqualihm temporum mtervallis ab appulfu 

ad appulfiim, deinde a reditu ad reditum binorum Julerum in- 
errantium ad meridianum erroneum,fupra S" infra polum. 

Congruentia perpendiculi , ex oppofitis punftis & ad utramque partem demiHi, 
manifelle ollendebat axem inilrumenti horieontalem ellc. Congruentia itidem 
coUimationis utriusque , directe ac inverfs ad idem obje^um , indicabat pla- 
num dioptrarum fimplicium reflum efle ad eundem axim. Non tamen inde 
confequebatur , planum dioptrico - telcfcopicum retium pariter ad axem exi- 
ftere, nili prius congruentibusi vel squidiltantibus ambobus planis ; nimirum 
dioptrs Itmplicis & tclefcopicae. A direflione autem dioptrae limplicis,utpote 
non fatis certa , & pluries erronea, vel faltem lubrica, in hoc examine certitu- 
do furticiens nec obtineri, nec exigi poterat. Quumque de felieiori exitu fol- 
licitus eiTcm , & tranfitus matutinos ac vcfpertinos binorum iiderum femper 
apparentium conferrem , nova mihi methodus afluliit, ex oppofitis hujusmodi 
tranfitibus concinnanda, quae vulgatx alteri altitudinum correlpordentium xqui- 
valcret t quippe in eo prxcclleret, quod non integris horis indigeat , fed ple- 
rumque nonnifi paucis minutis , qux fluunt inter momenta trai fituum utrius- 
que fideris per Meridianum fupra & infra polum ; ut nulla fufpicio haberi de- 
beat de penduli ofcillatorii fallacia , & dux folummodo requirantur binorum 
fiderum obfervationes, plerumque in crepufculis , vcl non procul ab iisdem in- 
ilitucndx. Id ego amicis aliquot Aftronomis pridem fignilicaveram , quando 
ex edito prxclaro libro Petri Horrebowii prxflantilTimi Danorum Aftronomi 
mihi conltitit eundem quoque de re hac cogitalTe. Innuit enim : ( <« j „Si binas 
„ Hellas fixas , uti lucidam Lyrx & quamcunque in Urfa majore infignem fu- 
„ pra & infra polum in meridiano obfervavilTemus , ex collatis temporum in- 
„ tervallis manifellum fuilfet, quemnam in coelo circulum revolutus tubus de- 
„ fignalTet t maximumne an minorem , an meridianum ipfl inclinatum vcl pa- 
„ rallelum. Sic neque opus fuilfet parallelifmum machinx antea corrigere , 

„ de qua correClione $. jSx. neque fitum rotx ad perpendiculum explorare. 
Haftcnus ille, nec plura fubjungit. Eflo igitur : 

THEOREMA I. 

I Ntervalla temporis ab appulfu (ideris cujuspiam S ad Meridianum in -pai, p 
S fupra polum P, ad oppofitum appulfum alterius F ad Meridia- Fig.i. 
num eundem in N infta polum; deinde a reditu prioris ad Meridianum 
iub polo in R, ad oppofitum reditum poflerioris culminantis in M, aequa- 
lia funt in quibuslibet ab invicem & a polo confpicuo diflantiis. 
DEMONSTRATIO. 

E t Meridianus S M P N N R, & horarius F P G parallelos fide- 
rum bifariam dividunt, & hinc inde arcus F N, G M fiipra & infra 
polum zquales abfeindunt; itaque fidere S redeuntead Meridianum in R, 
aliud F redibit in G ad fuum horarium, in quo fuerat quando pnecedens 

N fidus 
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fidus appulerat ad Meridianum in S j adeoque fidus F ad Meridianum 
redit in M poft peragratum arcum G M xqualem arcui F N j ficquc 
tantum temporis impendit ut ad Meridianum perveniat poft praece- 
dentis appulium , quantum ut redeat, poft reditum qusdem praeceden- 
tis. e. a. 



Scholium I. 



Tyicimtur oppojiti a^ttlfu » , ^ oppojitt reditm ad Meridianum, quia 
in oppojitis punitis utrimque paralleli contingunt j alterutro nempe 
Jidere ciuminante , alioque ad ittfimum fui paralii punUum defendente, 
IS vice verfa , poft peragratum ah utroque Jidere fui paraUeli oppqfitum 
femicirculum. 



Scholium II. 



TfJdem eft dcmonftratio de fderihus utcumque conjunUis , quorum 
^ utrumque fit fupra vel infra polum , vel in fui paraBeli fermeireuh 
afeendente, vel defendente : imo nuBa opm eft demonf ratione, quum fide- 
ra ftU fixa , (S in iisdem borariU tam fupra quam infra polum. Mcr 
tm autem diumm in longitudinem quum prorfa irnperceptibifu fit (Ji 
quidem anniuts ef jl" ) nuBam variatiotiem inducit. 

Scholium III. 

T Iceret quidem ex ohfervato unius cujmlihet f deris inerrantis U non- 
^ qmim occidentis appulfit , gf reditu ad dioptram telefopii, de re- 
Ha vel erronea conftitutione inftrumenti judicare, prafertim eligendo f- 
dera JEquatori proxima , f adejfet horologium , quod (S motum unifor- 
mem, ^ aqualem fervaret ofeiBationem. Quia vero automati Jhulht- 
ra, quamquam hife temporibus ad infignem perfectionem promota, me- 
toBi natura, diverfa gravitas , fccitas , bumiditas aeris, aUaque acci- 
dentia motum penduli fepe variant , vel ab omni faBacia fujjsicione 
immimem haberi nonfinunt ; duorum f altem fderitm inerrantium oppo- 
fti appulfit, reditus ad Meridianum conferendi erant, talia vero f- 
dera ex femper apparetitibns primee , fecunda, vel quandoque tertia ma- 
gni tudittis eligenda, qua ad horiexntem magis defenderent , adeoque pa- 
rallelos, quantum res patitur , mcqores ^ motu fenjibiliori defert herent, 
nec tamen a vaporibus horisjontis occubarentur : qua infuper parum ab 
oppofitione di darent, ut intervoBa temporis minor a, BS ab horoBogio mi- 
ma vitiata contingerent. 

Scholium 
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Scholium IV. 

T}RopoJltum mihi erat per fek£ta hitjiemodi Jidera , injirumenti de quo 
agitur reilificatiorierrtfujcipere^adeoque conjider arida erat pojitio tu- 
lorwTifJhie plani aut radii Moptrici, reila 0" obliqua ad axem mjlru- 
menti i deinde, radio dioptrico normaliter ad axem difpojito , confide- 
randa manebat conjlitutio axis re£ia ^ obliqua ad planum Meridiani. 

Ex prima erronea pofitione , Jive obliquitate tuborum ad axem 
confequitur fiderum tranjitm objervari extra Meridianum, eorumque 
loca referri ad circumferentiam circuli non maximi, a Meridiano aqui- 
diflantU. Linea fiquidem dtoptrica oblique intcrfecans axem, dum circa 
eundem vohitur , fixo manente angulo pqfitionis , defcrihit fuper fides 
conicas communem verticem habentes, quarum bafes Jimt circuli a Me- 
ridiano a quali ter dijfiti , paucis tamen in cqfu nojlro Jecunefis,Jive uno 
alter oque minuto drculi maximi. 

Proinde fiderum cubninantiumvel infime defcendentium arcus exi- 
gui , a Meridiano ejusque parallelo intercepti, etfi vere fmt intequaliter 
curvi, atque inaquales fuorum parallelorum partes exiflant pro majori, 
vel minori poli vicinia; fi tamen non nifi paucula quadam minuta con- 
tineant , fenfihiliter inaquales effe nequeunt , quum infenfibiliter dtfere- 
pent a communi pcrpendiculo./netiente diflantiam paralleli a Meridiano; 
fiquidem , ut confiat ex tabulis finuum &' tangentium , finus etiam lO 
minutorum a fua tangente non differt ; adeoque nec arcta ipfe interce- 
ptitt, qui vere major efi finu, minor autem tangente. 

Si enim fiat utw^ad 355 : ita radita lo.oooooo ad fimicircum- 
ferentiam 31415929 , harum 2988 continentur in arcu lo' minutorum 
Lj totidem quoque partium invenitur in tabulis fima 10.' minutorum. 

Sit deinde A B fima 2' in parallelo Capra, eademque lineola A B Tab.rv. 
five D E, fima quoque fit 2' in parallelo fiella /3 in dorfo Urfe minoris , *• 

difiante a polo 14° 48' . hujta diflantia fhna invenitur 25545 par- 
tium , quahum radita efi lOOOOO. Quoniam vero Capra dijiat a po- 
lo 44° 19' , cujus fima 69862 ; erit ut ^54S ad 69862; ita 2' ad 5* 

28" pro arcu D E, qui tamen nondum differt ab jia finu. Quare ar- 
cta 2,vel‘i minutorum fenfibiliter non differt ab ejta finu, quando etiam 
radita minor non nifi triens efi radii majoris ; adeoque minus differunt 
exigui arcta ab eorum finuhus , vel inter fi, quando proportio radiortim 
mmor efi, ut in paraUeBsCapne,^ Draconis; Cygni lucida, iSf pedis an- 
teriora Urfe majoris ; prime, tertie, quinte ,feptime Urfe majoris, 
oppof tarum Caffiopee tTf. 

Ex altera erronea pofitione axis , horizontalis quidem, fid obliqui 
ad planum Meridiani , fequitur obfervari fiderum tr at fit ut per ver tt ca- 
ti 2 lem 
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ft 

km quempiam Meridiano contiguum i ita ut aberrationet fucceffive mi- 
nuantur ab horizonte ad verticem , uhi prorfus evanefcunt. Jam ita- 

que aberrationes ipjtu aggrediar in utroque meridiano erroneo ; prius 
nempe in eo, qui tantiUutn a vero aquidijieti deinde in alio qui pauUulum 
a vero declinet. 



THEOREMA II. 

T Empora inter oppofitos duorum Uderum inerrantium S & F , vel 
S & G, lempcr apparentium, utcumque oppofitorum , & a poloP 
quafi xquidifiantjum appulfus ad circulum quempiam S Q_F, Meridia, 
no M P N parallelum ( quem meridianum erroneum appellamus ) & 
inter oppofitos reditus ad eundem , alterutro nempe fidere culmi nante, 
alinque ad infimum lui paralleli gradum delcendente, diflcrunt quadru- 
plo temporis , quo percurritur communis paralleli arcus F N five M S, 
a Meridiano vero 8c erroneo interceptus. 

DEMONSTRATIO. 

Imo * Mbo fidera S & F fimul attingant meridianum erroneum , v. g. 

ki. occidentalem S Q_Fj S nempe paullopoft luam culminationem, 
& F pullo ante luam infimam deprellionem. DueShis concipiatur ho- 
rarius F P H , qui a parallelo communi abfeindet arcum H M xqua- 
Icm arcui F N j fitque arcus H K duplus ejusdem H M , five prioris 
M S. Quoniam fidus S delcendit per O ad N , & aliud F alcendit per 
E ad M , eodem momento prvenient ad F & K, quum arcus F E K, 
S O F fint xquales, ambo nimirum deficientes a Icmicircumferentia pa- 
ralleli communis duplo arcus M S , aut F N : itaque ut fidus F polt- 
quam fuerit in K redeat ad meridianum erroneum in S , peragrandum 
adhuc habet arcum K S quadruplum ipfius M S , vel F N, g'. e, i"“*' 
2 ‘‘°- Sit alia fiella fixa in G, perveniens ad meridianum erroneum 
in F infra polum poli appulfum prxcedentis alterius S liipra pium , in- 
tervallo temporis pr arcum G F j igitur eodem intervallo pft llellam 
F redibit ad meridianum erroneum in S. Quumque llella F redeat ad 
eundem meridianum pll prarcedentem S quadruplo tempris pr ar- 
cum M S , lequitur llellam G redire ad S poli aliam S ad F, tempore 
per arcum G F, plus quadruplo temporis per arcum F N j adeoque tem- 
pus ab appulfu ad appulllim difierre a tempre reditus ad reditum qua- 
druplo tempris per arcum F N. q. c. alterum. 

21^°- Eadem erit demonllratio , fi meridianus erroneus H R L 
ponatur orientalis , quia nemp arcus L E H pariter dillert ab alio 
H O L quadruplo arcus H L, live L N j item res eodem modo Ic 
habebit, fi appullus fideris S liipra polum pollerior fuerit appullii alterius 
F infra polum &c. 

THEO- 
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THEOREMA III. 

I Ntervalla temporis ab appullu ad appulfum , deinde a reditu ad redi- jab. V. 

tum liderum , a polo inxqualiter diftantium , ad meridianum erro- f‘S- 5- 
neum a vero aequidiftantcm , differunt duplo tempnaris , quod debetur 
differcntiic arcuum T L , M S , fi fidera S & L conjunfta fuerint , vel 
lumni* arcuum F K, & M S, fi fidera F & S fuerint oppofita. 
DEMONSTRATIO. 

Pars I.T~\Udlis horariis P LB, P F C lecar.tibus parallelum majorem 
U in B & C, erit B SvclR CexcclTus arcus LT fiipra M S, 
vel arcus F K fiipra N R 5 adeoque tempus per B S diflerentia tempo- 
rum per L T & M S. Eft autem differentia arcuum S O R & B O C 
dupla unius arcus B S , vel C R j ergo lidus L defccndet ad F citius 
quam S ad R duplo temporis perB S. QtwJ erat primum. 

Pars II. Sidus F redit per E ad L ferius quam L per O ad F 
quadruplo temporis per F K live T L (per Theor. 11.) five quadi^lo 
temporis per M B , five duplo temporis per utrumque arcum L T & 

MB 5 ferius autem quam S ad R , duplo temporis per F K—f" duplo 
temporis per M S, adeoque duplo temporis per fiimmam arcuum F K, 

& M S. quod erat alterum. 

COROLLARIA. 

I. T TT differentia finuum MI, T Z diffantix fiderum S & L a po- 
U lo P ad Sinum T Z , diffantix fideris L propioris : ita lemidifi 
ferentia temporum inter contiguus & appulfiis & reditus &c. ad tem- 
pus per M S , five per arcum paralleli majoris , a Meridiano vero & 
erroneo interceptum. 

Eff enim tempus per L T , five per B M , ad tempus per M S , ut 
M I ad T Z Cper lequens theorema, quod ab hoc non dependet) ergo 
dividendo ut M L T Z ad T Z j ita tempus per B S ad tempus per 
S M. 

I f. Ut fumma finuum M 1 , T Z diffantix fidemm S & F 
a polo, ad finum T Z , diffantix fideris L polo propioris : ita femifum- 
ma utriusque differentix horarix inter oppofitos & appulfiis & reditus 
ad meridianum erroneum ad tempus per arcum M S , a Meridiano ve- 
ro & erroneo interceptum. 

Quia enim M I ad T Z ut tempus per L T vel F K ad tempus 
per M S , erit componendo, ut M 1 T Z ad T Z , ita tempus per 

AI B -j- M S ad tempus per M S. 

. O Scholium. 
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Tab. V. f\Uia Af 7*+ T Z ad T 2 majorem bahct rationem, quam M I— 
T Z ad eandem T Z, patet pr referendos ejje appulftts ^ reditus Jide- 
rum oppojitorurtu 

THEOREMA IV. 

T Empora , quibus duo (Ideni quziibec S & F, a polo P inzqualitcr 
dilhntia, peragrant luorum parallelorum arcus F K, M S , a Me- 
ridiano vero & erroneo interceptos, reciproca funt Ilnubus diltantiarum 
a polo F. 

^ DEMONSTRATIO. 

S Unt enim in ratione diredfa Ipatiorum, &: inverfa celeritatum. Porro 
Ipatiola five arcus F K, S M in tantilla diftantia Meridiani veri, ali- 
quot paucula minuta fecunda horaria non excedente, fcnfibiliter inter fc 
nondiHcrunt. (^per SchoL II. Tbeor. II.) Celeritates autem fiderum fe 
habent ut circumferenti* motu diurno ab iisdem defeript*} adeoque ut 
radii, five ut finus difeantix S P ad finum diftanti* F P j ergo tempus 
per M S ad tempus per F K eft ut reciproce M I ad T 2. q. e. d. 

" THEOREMA V. 



Fis. 4- ^^Empora inter fixorum fiderum oppofitorum, & in vertice V culmi- 
A nantium appulius in S & F, ad verticalem quempiam a Meridiano 
declinantem, & inter fubfequentcs reditus ad eundem in F & S, difcrci 
pant duplo temporis per arcum F R paralleli communis , a Meridiano 
M P R & verticali F Q_V interceptum. 

Dicuntur quoque opp>ofiti & appulius & reditus duorum fide» 
rum , utcumque oppofitorum ad hunc verticalem Meridiano propin- 

3 uum , quia contingunt in oppofitis fere punftis paralleli communis j 
Iterutro ilquidcm fidere culminante, alioque accedente ad horizontem, 
& vicilllm. Quia vero hic verticalis, utpote tantillum a Meridiano de. 
clinans, plerumque cum ipfb confundi fblet, ideo non improprie merb 
dianus erroneus vocari potefi. 



DEMONSTRATIO. 

4' QR declinatio v. gr. ad occidentem , ejusque menflira fit angulus 
i3 R V F , fintque 1“°- appulfus fiderum fimultanci j intervalla ita» 
que appulfuum , & redituum diferepabunt toto tempore fluente a re» 
ditu prioris fideris ad reditum pofterioris. Quoniam fidus S redit per 
P ad Fpoft cmenfum arcum S O F , qui a femicircumferentia dencit 
arcu F R j fidus autem F ad culminationem afeendit poli peragratum 
arcum F R E S, qui femicircumferentiam excedit eodem arcu F R, hi 
duo arcus inter fe differunt duplo F R ; adeoque reditus pofierioris (u 
•V.. . .. deris 
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deris F ad S (equitur poft reditum prioris S ad F, tempore per duos ar-Tjj, y. 
cus F R, nempe duplo temporis per arcum F R. qitod erat primum. Fi«. 4. 

Sint fecundo disjundti appulfus (iderum S & G , intervallo tem- 
poris per arcum G F j itaque G redibit ad S poft aliud F, tempore per 
G F j (ed F redit ad S , poft S ad F, duplo temporis per F R ( ut (upra) 
ergo G ad S , poft S ad F , tempore per G F , duplo temporis per 
F R ; adeuquc difterentia temporum ab appulfu ad appuKum , & a re. 
ditu ad reditum dupla erit temporis per F R , quod erat alterum. 

Eadem prorlus erit demonftratio pofito verticali VTK ad orien- 
tem meridiani S P R. Si enim fidus alterutrum fit in K, aliud in S, re- 
dibit S ad K poft K ad S, duplo temporis per K R. 

Si denique fit alterutrum fidus in K, aliud in L , hoc appellet ad 
S poft appulfum fideris alterius K ad meridianum erroneum , tempore 
I, S. S autem ad K , poft K ad S, duplo temporis per K R 5 adeoque L 
ad K, poft K ad S tempore per L S duplo temporis per K R j ita- 
que intervalla & appulfuum & redituum differunt duplo temporis per 
arcum K R. quod erat tertium. 

COROLLARIUM. 

U T finus totus ad finum diftantix S vel F a polo Pj ita tempus per 
arcum F R ad tempus per G H arcum horizontis , quo metimur 
declinationem verticalis a Meridiano. Quamvis enim parallelus E K 
R O S ad horizontem inclinetur; parvuli tamen hi arcus F R, G H , 
etfi excentrici, quia pauca fecunda horaria continent, fenfibiliter difter- 
re neqcunt. 

THEOREMA VI. 

T Empora, quibus duo fidera fixa S & F, vel S & G, a polo P insf-T»b.vi. 

qualiter dilFita, percurrunt fuorum parallelorum arcus R T, F N 
infra polum , vel S M , G L fupra polum, a Meridiano vero M P N , jab. vn 
& erroneo S Q_F interceptos , rationem habent compofitam ex dire6b 
finuum diftantia; fingulorum arcuum a vertice V, & inverfa finuum di-pi^8. 
Rantix a polo P. & 9 - 

InFigura5,&6parallelus alterutrius fideris tranfit per verticemVj aU 
terius vero inter polum & verticem, vel inter verticem & zEquatorem- 
, lnFig.7 ambo fidera culminant inter polum & verticem. 

InFig.8 fidus unum culminat interpolum & verticem: alterum in- 
ter verticem & yEquatorem. 

In Fig. denique 9 ambo fidera culminant inter vcrticcm5 &i£qua> 
torem. 

O X 



DEMON- 
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DEMONSTRATIO. 

Tab. VI. ^^Riangula Iphacrica VMG, VNF, VRT, item VM S, V L G 
vii. vm X an(»ulum ad V communem habentia , reclifangula cenferi poflunt 
7 ^ 9 ? in M & L, in N & R ob adjacentes tantillas arcus, ab arcubus circulo- 
rum maximorum fenfibiliter non deviantes ( per Schl. II. Theor, II. 
pag. ^i. ) adeoque proportionales limibus arcuum V M , V L , V N, 
T R (a) in eadem ei^o ratione funt tempora , quibus percurruntur, 
& inliiper in reciproca celeritatum utriusque lidcris , aut circumferen- 
tiarum utriusque paralleli j adeoque radiorum S Z , N Q_, vel N D , 
flve llnuum dilbantix llderum a polo P. q. e. d. 

THEOREMA VII. 

Tab. VI. quxpiam ftella S in vertice V, aliaque utcumque ipfi oppofita 

n-. 5 . i3 F extra verticem culminat , erit differentia temporum inter earum 
oppolitos & appuUlis & reditus ad meridianum erroneum, a vero decli- 
nantem, dupla temporis per arcum FN pralleli minoris, quando alia cul- 
minat inter polum & verticem : erit autem dupla temporis per arcum 
F/g. 6. RT paralleli majoris, quando aliaculminat intcrvcrticcm &yEquatorem. 

DEMONSTRATIO. 

Pars I.T^UcSbo per T horario P K T lecante araim F N in K, fient 
JLI arcus F K, G M xquales 5 arcus vero N K, R T limiles. 
Porro ftella K redibit adM, poft M adK, live poli S ad T, duplo tem- 
poris per K N {per Theor. T.) F ad M , poft iM ad K, live poft S ad 
T duplo temporis per K N tempore per F K j ergo F ad G poft S 
ad T duplo temporis per K N—f- tempore per F K tempore per M 
G, live ( ob arcus F K , M G aequales^ duplo temporis per F N paral- 
leli minoris. ^p>d erat primum. 

Fig. 6. Pars 11. Duftis horariis P S, PTlecantibus parallelum mino- 
rem in G ISc K, fient arcus G V, F K aequales , arcus vero NK, RT, 
& G V, SM limiles. Quare K redibit ad V poft M ad T duplo tem- 
poris per K N , & F ad V poft M ad T duplo temporis per K N -4“ 
tempore per F K. F ad V poft S ad T duplo temporis per K N “-j- 
tempore per F K — tempore per S M ( live per G V , live per F K } 
adeoque F ad V poft S ad T duplo temporis per K N , live per R T, 
arcum paralleli majoris. Quod erat alterum. 

THEOREMA VIII. 

T?Ixorum llderum F & 1, vel S & T, utcumque oppofitorum, & in 
'6-5- Jl' eodem parallelo extra verticem V culminantium, diflcrentia hora- 
ria ab appullii ad appulliim , & a reditu ad reditum &c. dupla eft ag- 
gregati temporum per arcus F N & I M a Meridiano vero, & erroneo, 

fupra 

CO DffchdS» Curf. Mithim, Tont. I. Irlgonzm, Lih, f. Oroff. «i /r»/. //. 
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fupra & infra polum P interceptos , fi fidera culminant inter polum & 
verticem V j at dupla cft diflercntiae temporum per arcus R T, S M, 
quando culminant inter verticem & ^Equatorem. 

DEMO;NSTRATIO. 

Pars I. QldusF redit ad Meridianum in M, poft Mad F, duplo tempo- Tab.iv. 

»3 risper F Nj quoniam arcus F N E M excedit reliquum 
M G O F duplo arcus F N. F redit ad G, poli M ad F, tempore per 
2 F M M G j adeoque F ad G , poft G ad F, tempore per i F N 
2 M G. Quod erat primum. 

Pars II. T redit ad Meridianum in M, poft M ad T, duplo tem- pig. 6. 
poris per T R {per Theor. V) T ad S, poft M ad T, duplo temporis 
per T R — temp. per S M. ergo T ad S, poft S ad T, duplo temporis Fig.V 
per R T — tempore per 2 S M, Quod erat alterum. 

THEOREMA IX. 

S iderum fixorum S & F in diverfis parallelis , culminantium inter Tab. 

polum P ^ verticem V , differentia horaria inter oppofitos appul- 
fiis ad meridianum erroneum in S & F , & inter reditus ad eundem in 
T & G , dupla cft temporis per arcus oppofitos F N , S M , vfl 
R T, G L utriusque paralleli , a Meridiano vero V P R, & erroneo 
S Q_T interceptos fupra , & infra polum. 

DEMONSTRATIO. 

D Udhs horariis P K T, P 1 S, fecantibus arcus F N, G L in K & f, 
nec non abicindentibus partes F K , G I arquales j reliquas vero 
K N , I L fimiles arcubus R T , M S , fidus K , quod appulit ad 
meridianum erroneum in F , infra polum , pwrvcnit ad I fupra polum, 
poft reditum fideris M ad T, tempore per 2 K N -i- 2 1 L, live per 
2 K N 2 M S. Ei go F ad G, poft S ad T, tempore per 2 F N 2 
M S , five tempore per 2 R T — 2 G L. q. e. d. 

THEOREMA X- 

S I duo fidera inerrantia S & F, ambo culminant inter verticem & Fig.8. 

^Equatorem, differentia temporum inter oppofitos appulfiis & re- 
ditus ad meridianum erroneum, dupla cft differenti* temporum per ar- 
cum F N paralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli 
majoris fupra polum. 

DEMONSTRATIO. 

D U(ftis ut prius horariis per T & S, fecatur arcus F N in K, & fiunt 
arcus K N, T R fimiles : arcus vero L G non fecatur ab horario 
P 1 S, qui orientalior eft pun^o G, quum tranfeat pier S, orientalius 
eodem pundlo G; fit tamen arcus G I zqualis arcui K F, & arcus I L 

P fimilis 
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fimilis arcui S M. His pofitis fidus K redit ad L, poft L ad K (iivc 
poft M ad T) tempore per 2 K N, five per 2 T R. F redit ad I., 
poft M ad T, tempore per 2 K N F K, five G I. F ad I, poft M 
ad T, tempore per 2 K N F K— I L : demum F ad G, poft S ad T, 
tempore per 2KN — IL — SM, five per 2KN-<-2FK — 2SM 
F K -I - 1 G , five per 2 F N — 2 S M. q.e.d. 



THEOREMA XI. 



S I alterutrum duorum fiderum, utcunque oppofitorum S & F, cuimu 
nat inter verticem & ftiquatorem, aliud inter polum & verticem, 
difterentia temporum ihter oppoiitos , & appulliis & reditus ad meri* 
dianum erroneum , dupla eft aggregati temporum per arcum R T 
paralleli majoris infra polum , Sc per arcum L G paralleli minoris fij- 
pra polum : vel dupla eft difterentia: temporum per arcum F N pa- 
ralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli majoris lupra 
polum. 

demonstratio. 



H Orarii P K T , P 1 S abicindunt arcus K N , R T fimiles , pa- 
riterque fimiles 1 L , S M 5 arcus autem F K , & G 1 xquales 
fiunt. Itaque K redit ad I, poft I ad K , five poft S ad T, tempore per 
2 K N — 2 1 L, five per 2 R T — 2 I L. Ergo F ad G, tempore per 
2RT -»2GI— 2IL, five per 2 R T 2 G L, q. e. i“, vel 
tempore per2KN -<■ 2FK — 2IL, five tempore per 2 F N 
— 2 S M. q. e. alterum. 

COROLLARIUM. 



P Er quatuor hate poftrcma Theoremata eliciuntur exigui parallelo- 
rum arcus, a Meridiano vero & erroneo declinante intercepti, pro 
qualibet combinationc binorum fiderum , non occidentium & utcum- 
que oppofitorum. Datur enim ex oblervatione difterentia temporum 
inter oppofitos, & appullus & reditus ad eundem meridianum erro- 
neum, dupla fumm* vel differentix temporum per binos arcus , quo- 
rum unus infra polum in horizontis vicinia , & alter intercipitur fupra 
polum : datur itaque proportio temporum , quibus fidera fingulos 
eosdem arcus percurrunt j adeoque tempus per utrumque latere ne- 
quit. Ex nota demum menfura temporis, & diftantia propofiti arcus a 
^lo, habetur qusdem arcus redudtio ad partes circuli maximi, e.g. 



t ' " o ' " h < « 

3 Nov. $ 7fjT Cygni fupr» P. Alt. vif» 86 9 30 ■)« 17 54 7 

■ appulfust reditus > 

^ ^ 60 lol* ““i- ^ 3° 3° 7 *7 

in ped. ani. dextro " 



abap.adap. 13 13 

femidiff. dat if" circuli maximi. 



ared.adred. 13 10 

CAPUT 
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CAPUT III. 

De vario examinet atque multiplici re&Jicatione 

infirumenti. 

Propoliius & quidem facillimus hujus inftrumenci ufus exigebat, primo tubos ad 
axem normales , fecundo axem quoque redlum ad planum Meridiani. Proin- 
de utraque pofitio tuborum, & axeos exploranda erat diligentiflimo examine, 
ut pro re inventa correflio alterutrius, vel utriusque fufeipi poflet. 



§. I. 



Examen re^ificatio utriusque line<e dioptrarum per 

applicationem perpendiculi. 



A b hi(cc dioptrarum lineis inchoandum erat, ut innotefeeret an eflent 
inter fe parallelae, vel laltcm ambae in eodem plano j deinde an hoc 
planum dioptrarum verticale foret. 

Itaque tubis telelcopicis horizontaliter,adeoque dioptrarum lami- 
nis verticaliter dire^is , applicabatur perpendiculum utrique re6bc li- 
neae K I , & I K , quae per conlhudbionem aequididant a mediis E F , *• 

G H j deinde inverlb infirumenti fitu, & demiflis ex I & K perpendi- & 'e! 
culis , ex eorum congruentia , vel deviatione colligebatur per Criteria 
praemifia lineam dioptrarum verticalem efle , vel inclinatam ; adeoque 
quantum ipla, vel axis, vel ambo detorqueri deberent, & ad quasnam 
partes. Ita quoque altera dioptrarum linea G H collocanda fuit priori 
parallela, vel ad cfus planum adducenda, & ex utriusque demum redb- 
Ecatione prodibat planum dioptricum. 



Scholium. 

JUvabat porro Jbcium adejje, qui ad oppojham laminam perpendiculum 
/ applicaret , ut citius in alterutram , vel in utramque Jimul lineam K l 
(j I K inquiri pojfet. Juvabat quoque crines aut Jila perpendiculo- 
rutn utrique capfuLe adne£iere, ne iisdem /ujlinendis fatigaretur manus, 
ttlicquin fatis occupata elevando , vel deprimendo aa alterutram partem 
inflrumaito , donec perpendiculum libne penderet , Jtmulque laminam 
quaji raderet. 
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§. II. 

Examen ^ reSifcatio plani dioptrici refpeQu axis juxta 

direihomm in longitudinem. 

P Rima plani dioptrici juxta latitudinem rccbficatio , per quam con- 
flabat rcdlum cHc ad planum per axem, pr*limin:iris erat ad hanc 
jji, I. fccundam.quac illud infiipcrconftituere debebat redtum ad axem. Pro- 
Fig. 3. inde tubis vcrticaliter, adeoque dioptrarum laminis horizontaliter dire- 
dtis, admota lineis F G, EH longiora perpendicula indicabant, utrum 
verticales eflent , aut faltem ambx in plano verticali , vel quantum & 
in quasnam partes deviarent : quomodo demum dilpunendx forent, ut 
planum diuptricum E F G H redlum fiecet ad axem inllrumenti. 

Scholium. 

I. AD hanc quoque reilijicationem utiru erat fodi prxfentia, ut in utra- 
que parte Jtmul attendi pojfet ad congruentiam perpendiculi. 

2 . Ambo perpendicula Jilum habebant commune , pendens a Ju- 
Jlentacub o volubili circa fuum axemdnjixum occidentali lateri fenejlrte 
verticalis , ut peraeJo examine amoveri , vel, quoticscunque tuborum po- 
Jitio invertenda erat, ad partes lateri fenejlree propiores Jeponi pojfent. 

§. III. 

Idm examen per dioptras Jimplices. 

H \rum alterutra dirigebatur verius borcalem horizontis plagam ad 
angulum camini, fcneflrx, vel parietis in dilFantia dimidii & quan. 
doque integri circiter milliaris ; aliquando ad lignum aliquod in monte 
Bijenberg apparens in dillantia duorum milliariumSt ultra, verlato prius 
horizontaliter axe , ut collimatio fieret ad objedhim inter vicina maxi- 
me conlj}icuum , & a Sole vividius illullratum : inverlb deinde inllru- 
mento , & axe immoto manente , -alia dioptra invenienda erat ad idem 
objedlum, juxta priorem lineam vel ^Item in ejus plano diredla ; Ihcus 
autem corrigenda erat utriusque politio , vel deviatio a plano ad axem 
redlo Juxta ‘Theorema VI. dJ TU- prim<e DiJJertationis pag, 48. 

Scholium. 



"pO/l reflificationem dioptrarum collimatio aujirumverfm fecabat con- 
ficuum ornamentum camini parum remoti , fed cujus linete omnes 
valde conlpicUiC apparebant ^ adeoque claritas vijtonts diftantiam obje- 
ili abunde compenjidat. Boream verfm collimatio Jiebat ad fenejiram 
ellipticam fub teai cujuspiam fajiigio in Juburbio Jatis remoto. 
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IV. 

Concordia dioptrarum telefcopicarum cum fmplicibus. 

Tab. I. 

I./^Uando dioptra (implex alterutra dircdba erat ad aliquod objeihim 

conipicuum ( ut in §. praecedente) ad eandem diredtionem ad- 
ducebatur & telefcopica, tamdiu circumvoluto interno tubo lentis objedti- 
vae, donec imago iplius obje<fti appareret in filo medio, quod exteimim 
eft in eadem linea E F, vel G H cum foramine dioptrx vulgaris. C^o- 
niam itaque planum dioptrae fimplicis,ad adlgnatum obje^m direobae, 
imaginem ipfius in foco lentis obje^tivac apparentem fimiliter tangebat 
aut ftcabat, centrum etiam lentis ipfius objc€Uvae(faltem apparens, vel, 
ut vocant , virtuale) adeoque dioptram telefcopicam in plano dioptrx 
fimplicis contineri, aut faltem fenfibiliter non deviare conflabat. Ita quo- 
que alia di(jx>nebatur in eodem plano dioptrico , donec inverfb infW- 
mento deprehenderetur utriusque dioptrx telefcopicx una diredlio. 

2. In crepufculis , quarido nempe filum dioptricum tam exter- 
num, quam internum, nudo utrumque oculo fatis confpicuum apparet; 
obf^ando planetx vel fixx cujuspiam ex majoribus tranfitum per ex- 
trema, five lateralia fila tubi telefcopid , & eundem quoque tranfitum 
per dioptram fimplicem, ex paribus vel imparibus temporum interval- 
iis ( non negledh exigua aequatione, quandoque adhibenda ob inaequa- 
les utriusque fili, primi videlicet & tertii a medio diflantias prius explo- 
ratas ) eliciebatur identitas , aut diveriitas planorum utriusque dioptrx 
fimplicis & telefcopicx. 

3. Interdiu quoque idem examen inflitui poterat per planetam 
5 circa tempra maximx fux digrelTionis a ©, vel in accelfibus aut re- 
celTlbus ab ipfa digrefllone parum remotis, quatuor aut tribus horis an- 
te vel pfl meridiem. 

4 . No6bbus autem fnenis qualibet hora licebat invicem con- 
ferre dioptras telefcopicas utriusque tubi , notando appulfiim flellx cu- 
juscumque adprimumfilum telefcopii alterutrius; deinde ad filum me- 
dium alterius telefcopii (inverfa prius pofitione inflrumenti) & demum 
ad teitium filum prioris telefcopii priftinx fiix diredlioni reflitutL Quo 
in examine quum maxima interveniat objedti diflantia , & vifio difiin- 
i 5 bt , & operatio celerrima , non erat cur de faciliore alio vel exadtiorc 
cogitarem. 

COROLLARIA. 

LTTInc liquet quam commodum & utile fit duplex telefcopium pro 
Xx tranfitibus contemprancis fiderum oppofitorum , prxfertim fi 

Q_ duo 
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duo Hnt Obfervatores , quorum unus ad aullralem , alter ad botealem 
partem attendat, & alter alteri telcfcopii orificium illuminet. 

II. Liquet etiam quanta fiteilitate ac prumptitudine lens obje^li- 
va utriusque teleicopii , pollquam a fuo loculamento extradba, deter- 
laque fuerit, in prilbno plano dioptrico reponatur , vel ad idem addu- 
catur, pariterque nova fila prioribus, & in iisdem prxcife locis fiibfb'> 
tuantur. 

§. V. 

Examen (s" reBiJicatio plani dioptrici refpeSu meridiani. 

P OA relata examina plani dioptrici rel^dhi axis , ultima remanebat 
fubtilis & molefh inquilitiu in ejus congruentiam cum Meridiano, 
ad quam dignofeendam conferebantur pundh quxdam Quadrantis fixi 
( de quo inSedtionefequenti) pluries examinata pertranfitus Aellarum, 
ut lucidx V , lucidx Perlei , Aldebaran , Capne , Rigel , Sirii , 

Reguli , Spicat Virginis, caudx Vrfic majoris, Arfturi, cordis Scorpionis, 

Lyrx, Aquilx, Cygni, Pegafi, luddxCeti,Fomahan,aliarumque} 
aaeoque non parum juvabat & (^adrantis fixi , & linex meridianx , 
utriusque in vicinia inllrumenti examinandi politio. Plura etiam habe* 
bantur pundh fixa per tubos murales infra dclcribendos ad Aurigx Ca- 
pram, ^ lucidam Lyrx, deinde ad Sirium, Ardlurum, & lucidam Per- 
fei diredbos. In Quadrante boreali non alia occurrebant fiiblidia, nifi ab 
altitudinibus corre(ix>ndentibus accerfdida. PoR Capram , omnium 
aptifllmam & unicam inter maximas , eligebantur ex reliquis perpetuo 
apftarentibus fequens in humero Aurigx , 2<<‘ in capite Draconis , luci- 
dx Cafliopex, caudx Urlxmajoris , Perfti, & Cygni , omnes fecundx | 

magnitudinis, & ab horizontis vaporibus, coelo fiiltem ludo , non occul- I 

tatx. Harum fitpe fingulas, quandoque binas & trinas , aptis anni tem- 
poribus, & ternis, ut fieri fblet, oblervationibus prolequebar; quasta- I 

men fiepius inchoare quam abfblvere licebat , nubibus aut caligine, in- 
terdum etiam Ibmno oc domefiicorum ignavia feriem propofitam pro- 
flui non finentibus. Has molefbas ut ex parte declinarem, tubum fi- 
xum ad infimum Caprxdelcenlum direxi in altitudine vila 4° 5' , alium- 
que in auRrali parte ad tranlltumFomahan, culminantis in altitudine 
10° 52.' Quintus poRea muralis tubus accefllt in contignatione inf^ 
riori ad ufum exigui verticalis anguli, refjiiciens fidera prope Zenith cul- 
minantia. Dabitur infra in Senione Vll deferiptio hujus anguli 8c tu- 
bi, cujus fixa politio pendet a perpendiculo 33' pedum , & a diredtione 
fili bipedalis in plano Meridiani 

Per 
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Per appullu$ itaque horum fiderum ad fila tuborum muralium, 
quamdiu immota manent, eorumque difiantias a Meridiani plano ( in 
quo przdle polita efic non refert) probe definitas, eadem certitudine fii> 
cilitateque habetur examen tuborum hujus inffa-umenti , ac (I totidem 
haberentur pundta remotilllma in ipfb Meridiano confpicua. 

§. VI. 

Idem examen per appulfus & reditus fiderum oppofitorum^ fem^ 

per que apparentium ad dioptrae tekfcopicae , fiepra (S infra 
polum. 

A d indaginem hanc fiibdliter, pro virium modulo petendam, eli- 
gebantur non fblum lldera & femper apparentia, & fere oppofitaj 
led etiam anni menfes, in quibus ea bis in eadem nodte vel in crepufcu- 
lis ejusdem dici Meridianum attingerent fupra & infia polum. Aptas 
autem hifce obfervationibus inveniebantur nodVes autumnales & hye- 
males, adhibito quandoque matutini crepufculi, quandoque vefpertini 
fiibfidio. Proinde menfibusOiftobris, Novembris, Decembris, Janua- 
rii, Februarii, & Martii combinandae occurrebant lucidae Cygni, Lacer- 
tae, Perld, Calliopeae cum oppolitis aliquot utriusque Ur&, demum Ca- 
pra cum duabus indgnioribus in capite Draconis. Omnibus autem prae- 
ferri merebantur lucida Cygni , & duae fere oppolitae in anteriori pede' 
Urfie majoris, quarum poflerior non nili 2 . minutis difht a vertice Au- 
Ihum verius j deinde tres in cauda Urfx majoris, atque lucidiores Callio- 
peae, utpote paucis horae minutis ab oppolitione difiantes. 

Harum itaque 11 contingebat obfervari appulfus & reditus ad Me- 
ridianum, tam liipra quam infra polum, pioll intervalla temporis aequa- 
lia , confiabat ex theoremate I. Diflertationis II. circulum a dioptris te- 
lelcopicis drcumvoluds delcriptum horarium elle j adecraue meridianum , 
ll deprehendebatur quoque per verticem tranllens. ^ intervallis au- 
tem inzqualibus patebat per reliqua praemilE theoremata planum dio- 
jitricum extraMeridianum evagari ad Orientem vel Occidentem , prout 
intervallum pollerius crelcebat vel dccrcfcebat , & fielbe tranllbant ad 
iimicirculum delcendentem, vel ad alcendentem. An vero evagatio fieret 
in fuperficie coni, cujus balis foret circulus Meridiano parallelus? an au- 
tem in verticali declinante aMcridiano? colligendum erat ex dilldifu a tu- 
bis muralibus , atque ab examinibus llipra indicatis Porro deprehenla 
evagatio tamdiu corrigenda erat , donec omnia eo confpirarent , ut de 
modica & tolerabili di^rentia intervallorum tranligi pollh. 
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CAPUT IV. 

De pqfleriore alio a culminatimibus injlrumento. 

Inferiori Obfervatorio, (4) quod aftromm culminationibus deftinaveram, addidi 
pofterius hoc initrumemum in fuprema parte parietis meridiani , qui & pro 
Quadrante murali, {h) & pro ipfo erefhis fuerat. Quia vero a priori jam ex- 
polito parum differt, iccirco prolixa explicatione non indiget. 

§. l 

jixis muralis. 

F Erreus axis X A Y longicudinem habet quatuor ^um : dimidia 
pars ejus A B parallclepipeda, lapidi E F G innixa uve inclul^ craill- 
tiem obtinuit duarum unciarum ; reliqua pars A X conica prominet 
extra parietem Orientem verius , & dennit in cochleam X. Alia ex- 
tremitas Y connexa eft verticali fulcro per clavum B , circa quem inte- 
ger axis elevari ac deprimi, promoveri & retrahi poterat, donec Hori- 
2onti, & Meridiano congrueret. Proinde axis ipfe in A liilhnetur a fer- 
reo conceptaculo parallelepipedo C D, quod in verticalibus crenis qua- 
dri ferrei H I ardbe detentum , in ipfis tamen motum aliquem retinebat 
in elevationem veldcpreffionemper cochleas K,L, verticalia concepta- 
culi latera fhiata pervadentes. Sed & axis ipfe in longiori cavitate fui 

concepta- 

(a) Sijpr. Itb. 1. eaf. If. §. i. f, ii. 

(b^ De If. 
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conceptaculi protrudi rctnidique poterat per cochleas horizontales N,Oj 
demum per ipliis & per mediam verticalem M in ea politione firmari , 
qu:e apta invenienda erat priusquam omnia afiiilu plumbo conlblida- 
rentur. 



§. II. 

Machinamentum mobile. 

T Abula IX. integrum oftendit infirumentum , axi conjuniliim.oai- 
lo in plano Meridiani polito; deinde in plano verticalis primarii. 
AI 3 , C D fune duo tubi pedum 6 paralleli & invcrli,- ampliores in F’s- 
A , & C , conllruiSi ex duplicatis lerrcis bradbeolis , ftanno indudris. 
Duar ferre* virg* O M N , o L n adfiri^ liint orificiis fiftui* orichal- 
cic* LM, cujus cavitas precise congruit axi conico. Elarum extremi- 
tates N & « , O ico lingul* dilatantur in duo brachia N P , N Q__, 

O R , OS , &c. qu* clavis interjcdbs firme cohzrent , ea relida in- 
tercapedine , qu* fulHciens videbatur intercipiendis dioptrarum lami- 
nis K L , K / , quibus adlcrruminatx cylindric* matrices ad ullim co- tjIj 
chlearum Q_^ , R r , ut ipfe lamin* curti inclulis tubis mobiles fierent, Fig. 
8c ad planum Meridiani adduci pollent. ‘ 

§. III. 

Semicirculus inflrumento aptatus. 

I N fig. 2. oftenditur proljiedhis hujus orichalcici lcmicirculi,ejusque 
divilio in gradus ac decades minutorum, pro ut exigebat radius un- 
ciarum 14. Apparet etiam ejusdem politio lub axe , contigua tubis 
A B , C D , ut ab orientali virga M N inlpedbio perpendiculi quam 
minime impediretur. In fig. i. conlpicitur lemicirculi & plani per 
axem Icdtio c d. Poftic* parti normaliter adhxret lemifillula c e , alteri 
c yjundka per 4 longiores cochleasy^, qu* prominentes utriusque limbos 
utrinque pervadunt , ut ambx congruant nlhilx LM, circa quam initio 
mobiles erant j donec firmato earum politu cum ipfa volverentur circa 
immotum axem,pariterque volveretur Icmicirculus iplis adllri( 5 busi adeo- 
que gradu elevationis dat* ad perpendiculum addudto facile inveni- 
retur tubi quxlita diredlio,' apparente fiquidcm in micrometri campo 
imagine fideris culminantis. Priori quoque inftrumento parvum hu- 
jusmodi Icmicirculum me addidille fupra jam innui, (a) 
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SECTIO III. 

De Quadrante fixo. 

Quadrantis Aftronomici frequemiflimus ac prscipuus ufus eft ad Solis , Luns, 
planeumm reliquorum , tixorumque fidenim culminantium altitudines fupra 
horizontem, vel diUantias a vertice definiendas. .Expedit itaque hujusmodi 
Quadrantem & flabilem coniUtui , & culminationibus , infimisque depreflioni- 
. bus ( fi borealis fuerit ) deltinari t 6xum nempe vel muralem haberi. Quam- 
vis enim id fuppleri pofTit , & foleat per Quadrantem mobilem ; prielcrtim 
Quando allrum noAu , vel in crcpufculis nudo oeulo videndum fe prsbeat : & 
ex prscognito culminationis tempore Meridiani plaga , nec non ex dato ^a- 
du altitudinis elevatio alhidads , vel ipfius quadrantis innotefeat ; moleltum 
tamen efl toties quadrantem ad aptum locum adducere , fimulque in verticali 
litu {latuere : longe quoque moleftius diurno tempore (lellam venari, quando 
ad illam dirigendus ell tubus , in quo fiat demum confpicua. Hujusmodi 
Quadrans Ijcbonicus conflabat arcu oricbaicico graduum 90 , infignis latitu- 
dinis & cralfitiei , parieti , qui a Meridiano squidillabat , firmiter affixus ; in 
altero pariete onhogonali centrum , fere f cubitis ab arcu remotum , cylin- 
der occupabat palmaris diametri , circa quem ex pinnacidiis , limbum qua- 
drantis percurrentibus, ad aflra collimare licebat. 

Aliis deinde magis arrifit integra compages quadrantis , unico muro affixa , & 
regula dioptrica , five alhidada circa centrum volubilis , a limbi adbsflone 
nunquam recedens. 

Mihi vero tale inflrumcntum inter duos oppofitos parietes ita componen- 
dum fuit , ut uni eorum centrum adhaereret , & alteri arcus eidem centro re- 
fpondens , paullcrminor fextante ; quantus nempe fufficeret altitudinibus pla- 
netarum , ItcUarumque Zodiaci , aliarumque non magis ab lEquatore diflan- 
. dum. 

Equidem hunc arcum initio deflinaveram meridiana; altitudini Solis , per cen- 
trale foramen in cameram , alioquin ad ufum lines meridians obfcurandam , 
irradiantis ; quippe partem limbi exiguam , nempe ao. graduum ad punfla 
quandoque majoris , quandoque minoris altitudinis aptabam , ut fpeciem So- 
lis , per centrale foramen irradiantis , in plano ad limbum hujus arcus rciSo 
exciperem ; in curfore autem ejusdem arcus lineam fiducis ad utrumque fpe- 
ciei limbum adducerem , & utramque altitudinem, nudo, ut ajimt, oculo cape- 
rem. Crefeentibus deinde ideis ( ut in exercitationis progrelTu plerumque 
contingit ) limbum totius arcus complevi. Porro ille arcus alligatus erat 
gnomoni ferreo , cujus angulus innitebatur fulcro lapideo N Q. Latus ver- 
ticale M N inelufum erat muro parallelepipedo in pyramidem delinenti : latus 
aliud horizontale N O per ferrea fulcra muralia flatuebatur in debita elevatio- 
ne, atque in prsordinato angulo declinationis a pariete. Arcui eidem appo- 
fits fuerant in Ungulis quinis & denis gradibus laminae orichalcicae , quibus 
adhaerens limbus per cochleas adilringeretur , in reAa pofitione firmandus. 
Quumque liceret laminas fingulas protrudere vel retrudere , promovere aut 
retrahere, reddi poterat fua radio menfura,& limbo prillina pofitio, quoties- 
cunque contigerat a fubfldentibus muris, aUsque accidentibus vitiatam depre- 
hen^ 

• Arcus 
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Arcus poftca in Quadrantem integrum excrevit : Quadranti tota compages ac- 
ceiTit , in eoque collocando confultum fuit , ut t fubCdentia parietum reddi 
polFet immunis. 

CAPUT I. 

De Strudtura , & pojitione Quadrantis, 

§. I. 

Compages & Fulcimenta. 

I N hujus Seiftionis tubula I. integer oftenditur Quadrantis profpcdhis, 
non itidem compages integra , limbo videlicet arcum , cui lupcrin- 
dudhis c(l , obtegente. Suppletur itaque in tab. II. fig. 2. per 
nem limbi lubjet^que armaturae. Partes omnes diUblvi queunt , uc> 
pote per clavos cylindricos , a matricibus adflritflos , cohiErentes in *■ 
unam machint.m , pluribus in pundlis luftinendam atque firmandam. 

Latus verticale cE B D , ad utramque fuam extremitatem norma- 
liter aullrum verius inflexum, & utrinque verticali cochlea infiru^him, 
IL-mper & muro C x, & pavimento D d innititur ,* ita tamen ut per cochle- 
as ^ , if, elevari ac deprimi poflit. Przter hunc motum in elevationem, 
ieu verticalem, alium habet horizontalem, ad orientem vel occidentem, 

]uxta diredlionem utriusque fulcri muralis , quorum utrique adfiringi- 
tur a binis matricibus , in data polkione detinendum. 

Latus horizontale E F infra centrum ad horizontem tabulati ad- 
jc£b Camerae a Meridiano (d) diljronendum fuit , ut in tabulato , & in 
pavimento ejusdem camerae pateret tranlitus a parte orientali ad occi- 
dentalem, & vice verla. 

Latus aliud verticale G H ad pavimentum delcendit , & jungitur 
alteri pnmario E B D per horizontale brachium D H , aUigaturque in 
verticali litu a fulcris lateralibus Hh ,\ i , quorum partes externae mo- 
biles funt in declinationem a pariete , circa internas iisdem connexas , 
atque murales. 

In F fufhnetur quadrans a verticali fulcro F L, quod in F adfirin- t,[, 
gitur lateri F Ej in L autem innititur bali lapideae, extra parietem pro- 
minenti,cui plumbo ita confblidataefi,ut nec minimam luxationem admit- 
tat j a cochlea tamen verticali L l tantillum produci aut contrahi pofllc 
ad elev.andum vel deprimendum arcum A B. 

In A quadrans aliquem obdnet motum in declinationem a pariete, 
cui per flriatum horizontale fulcrum , & a duplici matrice adilritfhim 
adhxret. 

R 2 §. II. 

C») ttg. 10. 5. Ut. 
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§. II. 

Quadrantis. 



Tab. II 
Fig. I. 



F Erreus arcus quadrantem A F B compaginans malleo ita formatum 
erat , ut & circumferenti* radio deferiptae , fimulque plano ingen. 
tis tabui* ad hoc examen dolatae utcunque congrueret, jamque per- 
foratus erat ad lingulos denos gradus , inlitis fiffulis orichalcicis , quas 
clavos admitterent limbum adftringcntes. Singulis hifcefiftulis adh*rent 
normales lamin.e arcui ferreo adftridbc , quae planum vel ftratum quod, 
•piam limbo fuperinducendo , vel potius limbi armatur* fuppieditant. 
Concipiatur hic arcus (c^s a plano per centrum quadrantis & axem 
cujuslibct flBuIx dufto , adeoque ad limbum redlo. 

Efl itaque A B feiSio ferrei arcus interni : C D E F fedtio fiflu- 
1* adjciffarque lamin*,ad ejus axem normalis : G H fedBo clavi cj-lin- 
drici firtul* cavitatem occupantis , & arcui A B interno adftringentis 
alterum I K , limbo immediate fubjedlum. L M fedtio limbi ori- 
chalcici , arcui fubjedlo affixi ad fingulos quinos gr.idus per cochleas 
N 0, interius cylindricis , exterius vero ampliores , & in limbi luperfi- 
ciem definentes. 



§. III. 

Pofitio Quadrantis in plano Aleridiani. 

H ic Quadrans , cujus radius 9 pedum , pondus 500 librarum Vieiv 
nenfium & amplius , cujus compages non unico inflexibili (olido, 
fed partibus invicem coh-*rcntibus conflabat , non fimul , (ed fucceffi- 
ve redigendum erat ad planum aliquod , quod verticale , denique meri- 
dianum foret i ideoque inchoari debuit a laminis arcui ferreo adjacentibus. 
Ad id porro eximie proderat vicinia meridianx line*, ejusque apparatus, 
per quem licebat planum ipfius Meridiani contexere per nla , in eodem 
duda,& ad horizontemquomodocunque inclinata. Dantureniminhoc 
apparatu duo fila verticalia in plano meridiani ,• nempe unum parieti 
feptentrionali , alterum auflrali contiguum : adeoque transverfilequod. 
libet eadem percurrens , & in eodem cum ipfis erat plano , & ad eam 
pofltioncm adduci poterat , in qua (umeretur diflantia minima cujus- 
cunque lamin* ab eodem filo , in latere normae cujuspiam , cujus alte- 
rum latus plano laminarum infifleret. 

Tab. I. Data infuper erat pofitio lamine fix* 8c immobilis F j igitur & di. 
flantia ejusdem a plano filari meridiano. Lamin* autem A, B , & re- 
liqu* intermedix mobiles erant in acceflum vel receilum ab eodem pla- 
no 
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fiali ; adeo^e adduci poterant ad datam ab iplb diihntiam , compa< 
gem fucceflivc movendo, aut laminis addendo aliquid, vel ab iplisquict 
piam demendo. 

Hilce laminis ita dilpodtis applicabatur ferreusarcus externus, apta* 
tis in eo foraminibus , quz fidulis laminarum congruerent, ^lim- 
bo qus utrinque ad arcum circuli perdud:o, prout radius exigebat , &c 
curfor contra limbum elaterio fuo nitens. 

Potuit demum eidem externo arcui limbus orichalcicus jamlacvi- 
gatus afHgi,cjusque planum conferri cum meridiano filari, fubtiliuspo* 

(lea examinandum pofl adje( 5 lum alhidadz tubum. 

Potuit quoque divifio inchoari a punfto gradus 90* ( cui nempe 
congruebat perpendiculum acentrocclaviccntraIisc(^demilRjm) alcen- n. 
dendo ad finjulos denos & quinos gradus, ufque ad horizontem centri,^'®' *' 
iive ad 0. Pro divifione reliqua in gradus Ungulos & minuta, confultius 
vilum fuit a compage quadrantis limbum adimere , una cum arcu ipfi 
fubjedlo , quia limul citius , & tutius poterat priflinz politioni relli* 
tui. 



Scholium. 

H ic hmhtu 0 “ integer ejl, 0 longitudinem habet pedum 15 Viemen. 

Jium , latitudinem 2 wiciarwn, crajfiticm 2 linearum , ex orichal- 
co Norimbergenji , quod nos prec reliquis tefiimarc folemus , ut pote 
denjitu , malleo magis ohfequens , apti usque ad polituram , 0 inawratio- 
nem. Continet ultra 90 gradus j quoniam a gradu 0 dtfcendit ad gra- 
dum 95 , 0 afeendit ad gradum 2. 



CAPUT II. 

De VinnaciAiis dioptricis, 

Elxpofita conftitutio quadrantis^culiarem fibi vindicabat dioptranim conltru» 
^onem : nec enim iimplex Tychonica , neque fola telefcopica congrue ap- 
tari polTe videbatur. Utraque igitur fimul combinandi fuit, & tertia infuper 
accellit per immifllonem fpeciei Solis, non ad explorandam immediate ailti- 
tudinem centri , fed utriustjue limbi , fupremi nimirum , & infimi , per con> 
ta^um umbrs ab horizontali filo projefls, quem ad modum in ufu lines me- 
ridians umbra fili definit appulfum & exitum fpecici folaiis. 



s 
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Tib.II. 
F>g- 3- 



F‘S- 4- 
«<S- 



§. I. 

Pinnacidium fimplex exterius Jive objeQizmm. 



N On differt a communi j condat enim quadro A B,in cujus apertu- 
ra crinis protenditur , & cono B D truncato , in tenuiorem cy- 
lindrum fpiralcm delinente. Ab ejus autem druftura praecipue obti- 
nendum erat , ut crinis A C centro quadrantis inlideret , ac redlus ad 
planum limbi. Ad id perforare oportuit integrum axem A D , & inli- 
tis utrique orificio cylindrulis per axem exiliter concavis , ut vix 
tranfitum crinis admitterent, atque circa hacc foraminula tornare conum 
B D.qui centrali quadrantis furamini cxa<de congrueret, in eoque movere- 
tur ad motum aihidadx j proinde A C B D fieret axis coni B D , & 
per quadrantis centrum tranliret. 



§. II. 

Pinnacidium internum fme oculare. 

C Urlbr I H K limbo per oppofitum elaterium addringitur , in pre- 
ordinata diretdione detentus ab anfulis chalybeis , contra ferreum 
arcum internum nitentibus. 

In 1 rotulam denticulatam admittit , extern* limbi circumferen- 
ti* pariter denticulat* inferendam , quoticscunque curlbr tantillum mo- 
veri debet, Icniusque ac promptius ad congruum limbi pun(^m ad- 
duci. 

Pars anteriori H,Iimbo divilb adh*rens, addridtum habet in A pin- 
nacidium oculare A C, crebris & exiguis foraminibus indrudum in li- 
nea C A. Pars altera poderior H K ad angulum recdum inflexa, & ad 
occidentem diredta , planum condituit , in quo folis /pedes excipitur, 
oblervanda in ejus tranlitu per Meridianum. 

Crinis aut fili A B D , in B pariter inflexi , pars prior A B linea 
ed fiduci* , & congruit mobili quadrantis radio : pars reliqua B D di- 
dat triente unci* a plano normali five projeidionis , ( cui charta mun- 
da imponitur ) & umbra crinis, fere indar line* attenuata, projicitur. 

Pundhjm A, commune dioptr* oculari A C & crini A B, fixum 
cd in curforis extremo latere I E j reliqua duo pun<3a B , D tantillum 
mobilia font , ut ambo in eodem plano per radium quadrantis , & ad 
ejus limbum re(^ condituantur. 



Scholium. 
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pUncIum B movetur ope cochka horiuMntaUs , Jlationem gus huc il- T>b.ir. 
^ luc protrudentis. + 

Crena pun£!i D excavata ejf in clavo cylindrico Jlriatoque quo ^ 
circumvoluto , £5" inter fuas matrices detento, prorrrovetur aut retrahi- 
tur crena K , ut congruat plano per lineam fidtuia A ad Umhum 
redo. 

Dioptra denique A C inclinatur , prout res exigit, ad alterutram 
partem , aliquid demendo a haji pimacidii , curfori adh<erentis. 



§ III. 

Pofttio integri fili A B D feu lineA ^ducite , nec non 

dioptra ocularis A C. 

I./^Rinis A B , utpote pars radii , iisdem gradibus uCriusque drcunv Tab. li. 

ferenti* tam intim*,quamextim*,v.g. 6o&6o,50 & 50 &c. Fig. 4. 
congruere debebat j fccus autem pun6hjmB,adeoque integer iple crinis 
A B ad requifitam congruentiam adducL 

2. Parte itaque A B fixa manente, punftum mobile D confiitue- 
batur *quidiflans a duobus puncfbs circumferenti* alterutrius in lim- 
bo divife , a linea B A «qualiter utrinque dilUtis, v. g. 5 vel 10 gra- 
dibus. 

3. Ita quoque diftanti* punfti C ab iisdem vel aliis pundHs , 
«quidifiantibus a linea B A, «quales inveniend* fuerunt, vel, corredhi 
inclinatione line* C A , prorfus zquandx. 



CAPUT III. 

De Telefcopio Quadrantis fixi. 

Tubus orichalcicus 10. pedum , pinnacidium objeftivum cum oculari conjun- 
gens, & aihidadam complet, & telefcopium continet eidem aihidadx aptatum, 
ex duabus lentibus a Petro Pttroao , folerti optico Cxfareo, Mediolani elabo- 
ratis , utraque convexa compofitum fuoque micrometro (de quo alibi dice- 
tur ) inftruftum. 

Movetur itaque tubus a dioptra ocularis curfore , cujus pars K L ultra limbum 3 - 
extenditur, ut ipfi firme conjungi poflit fillula LM.Cbiadftriflam continens infi- 
mam partem tubi telefcopici , fimulque ipfi tubo immerfam micrometri fiAu- 
lam , qua intra tubum fixa manente, fixa quoque maneat linea fiducia A B , & 
ad ipfam relata pofitio filorum Micrometri. 

Suprema pars tubi quadro pinnacidii objetiivi firme innititur , & cum eodem * 

S a quadro 
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quadro circa centrum quadrantis movetur ; manus tamen in eadem a centro 
diltantia , & in eodem quadri pundto; nili quando promovenda vel rctrahcn. 
da elt ad occidentem, vcl ad orientem opemachinulx ad hoc otHciuffi adjede. 



§. I. 

Dioptra tekfcopic<e. 



C Entrum lentis objeftiv* , & in qus foco exiftentia primaria fila Mi. 

crometri ( quorum unumhorizontale,alterumverticalc) dioptras 
effidunt telefrapicas , ad aftri altitudinem fiipra horizontem , vel di- 
(hntiam a vertice menfurandam , ejis:]ue appulfui ad planum Meri- 
diani obfdvando mire idoneas , ob infignem claritatem &. dirtindio- 
nem imaginis in foco apparentis, ejusdemque limul& filorum augmen- 
tum ab oculari lente produdum. Integrum verticale filum , quod in 
plano Meridiiuiilupjxmitur, pertinet ad obfervationes appulfuum, qui- 
cunque fuerit campus* velaperturaMicromctri :non itidem integrum ho- 
rizontale filum fpedat ad menluram altitudinum , fed proprie medium 
ejusdem pundum,ubiafilovertcialifccatur,& in quo allrum confpici. 
tur in tranlitu fuo per Meridianum fupra vd infra polum. Solet ha:c 
tamen horizontalis , nempe altitudinum dioptra extra Meridianum 
utrinque tantillum digredi j dummodoa plano, quod per centrum len- 
tis objediva: , & allrum vere culminans dudum concipitur , parum 
vcl infenflbilitcr diftet. 



Scbolhm I. 

AJira qnxJam , von procul a vertice culmimntia, quorum declimtio 
ah JEqtuUore minor ejl elevatione poH , altiora videri debent tum ante, 
tum pofl culminationem , quam ipjb cidminatio?iis momento, quem 
ad modum primus omnium advertit ac demonjlravit celcherrimiu Cujfu 
nus , ( a) inde reprobans altitudines ajlrorum captas injlrumentis pauUo- 
ante , vel poji eorum tran/itum per Meridianum ; indequeojlcnaitopor. 
tere inftrumenta in plano Meridiani exoBe conjiitui , (j ohfervari aftri 
altitudinem ipfo inflanti , quo Meridianum pertranjit. Qua fumma 
pracijio , qiutmvis referri pojfet ad obfervationes ah ipfo , magnoque 
fuo parente pera£las{ utpote a quibus pofl exantlatum her culeum laborem 
meridiana linea Parifienjis,ad extremaregni confinia turinqueproduBa, 
decernenda erat magnitudo fguraque telluris ftmiverfam tamen refpicit 
ajtronomkamobfervandi praxim,^ hoc monitum, tanti viri experientia 
auBontateque innixum , alte retineo , pro viribus exequi ftudeo. 

Scholrnm 

(a) dti mtmvirtt At P Ac*A. Rrfut. A» feitm. f. 127. ^ fiff. Parii 17 io. in 4t». 
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Scbolium II. 

Q Uia vero quandoque aflrum non fwe culminationis momento , 
,fed pauQo ante , vel pauUo pojl obfervandum fe prahet ( quippe duo 
vel plura Jidcra eodem fere tempore Meridianum attingunt ; ideoque 
duo alia fila verticalia funt appojita , quee a medio difiant uno minuto 
horario in arcu JEquatoris , aut paralleli contigui ) quarendum mihi 
propofui,ecquidnam conferat ad menfuram altitudinis hac parvula fide- 
ris a Meridimo dijiantta , quamvis etiam Jlatuatur integri minuti ho- 
rarii. 

EJlo itaque /IBM parallelus cujufpiam ajlri culminantis inter 
JEquatorem verticem , v. g. « CapeUee prima magnitudinis in conjlel- Fig. 
latione Auriga : S punlium culminationis , in quojecatur a Meridiano 
P V S ; A S , S B elongatio fideris a meridiano ante ac poJl culminatio- 
nem, quorum utrumque arcum JleBa percurrit intra i‘ 22" : A B chorda 
integri arcus A S B, refpondcns horizjontali filo Micrometri a lateralibus 
intercepto, cujus chorda arcum flellaquapiam/ton procul ab tEquatoredifi 
Jita,percurrit intra duo minuta horaria. P polus boreus; V vertex: T fel- 
itis: P QJT axis Mundi : 1 “ E radius JEquatoris : Qfi radius paralleli 
hif oriam fecans chordam A inCh , cum plano per T S, ad Meri- 

dianum redo, efficiens angulum Qfi T, aqualem angulo ST E, qui me- 
titur declinationem Jiderts ab rEquatore. 

Ex C duda concipiatur C D normalis ad radium T S , ^ per C 
produda T C T ufque ad circumferentiam Meridiani PES, erit 
arcus S P , vel reda C D, ah eo njfenfihiliter differens , menfura , qua 
invenienda proponitur , anguli CT D , nimirum elevationis Capella in 
pundu A B,five in ejus tranjitibm per later cdia fila Micrometri fu- 
pra pundum culminationis S. 

I. Itaque datur arcta PES difiantia fiderit a polo P 44® 18', 
cujta finus QS 69841^3 partium radii T S. 

II. Datur A C 43633. nempe finus 1 5 ' circuli maximi ejtadem 
radii TS; at in parallelo CapeBa, cujus radius Qfi, eadem linea A C 
hrvenitur partium 62474, ^ angulus A QjC 2 i‘ 29“ , ejusque comple- 
mentum C A i^ 89 ® 38' 31 ” » citjiu fintit C Qjfl 9999804 partium ra- 
dii QS i at 6984016 partium radii T S } adeoepuCS \yj. 

III. In triangulo C D S redangulo in D dantur anguli acuti 3 
nimirum C S D 45® 42' , ^ DC S 44® 18' ; datur etiam hypothenu- 
faC S partium 137 , ex quibus elicitur CZ) 98 , 0 " D ^ 95 ; adeoqut 
T D 9999905. Demum faciendo ut T D ad DC; itaTS ad tan- 

gentem S T, hac prodibit 98 } quare angulus ST C erit 2". 

T 
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IV. Sin autem fumatur altitudo Capra uno minuto ante vel pojl 
eulminationem,ftque angulta A 15', A C i2j89“ 45* , prodibit 
QC 698204, adeoque CS 67, &CD^ partium radii TS; prom. 
de angidut CTS erit 1". 

Tab. m. V. Sit alia fixa F culminans inter polum Ifi verticem, v.g. lucida 
Fig.i. Perfi:i , cujm declinatio 48° 54, borealit, major nofira elevatione pok} 
adeoque videbitur infra planum culminationit tam ante quam pofl em. 
dem. Quoniam itaque datur arem F F 6 ' , ejmque fima F T 
6573752, Ji ponatur ut prim G H chorda 30' ctradi maximi, 
relpondent intervallo lateralium filorum Micrometri ,• adeoque G I 
fima 15' , elicietur anguha G QJi 22' 49**, ^ G IF 89“ 37* n**j 
hinc I ^6573607 , IF 14.%, tangent anguli FT L 109, IS idem an. 
gulta2“i. 

VI. Si demum fumatur arcta G F vel FH, quem lucida Perfei 
percurrit uno minuto horce ante ac poji cidminationem , invenietur an. 
guhaFTLi" i 

§. II. 

Difjofitio utrimque dioflrte tekJcopiCA. 

D Uo in hoc tclcfcopio difponenda erant plana dioptrica, quorum 
unum per filum horizontale, alterum per verticale 5 utrumque ve- 
ro per centrum, laltern virtuale lentis objedtivae protenderetur. 

Primum ex duobus hilce planis ut altitudinis angulum definiret, 
quamvis per centrum Quadrantis non tranfiens , adducendum erat ad 
xquidifiantiam & ab eodem centro & a dioptra oculari jam refte collo- 
cata. Id porro allequi licebat movendo verticalitcr tubum telefcopii, Sc 
cum ipfb centrum lentis objedhv* , vel filum horizontale Micrometrij 
longe tamen tutius atque commodius elevando aut deprimendo com- 

E gcm Micrometri, capfiila ejusdem interim fixa manentej quod fiidl- 
ne inter iplam oblervationem admota ipfius oblervatoris manus exe- 
quebatur. Nec tamen immobile prorfus eft centrum lentis objedtiva:; 
quippe fifiula interna, cujus orificio loculamentum ejus adhaeret , verti 
poteft in tubo telcicopii j fed ab hoc motu non aliud exigebatur , nifi 
ut centrum lentis utcumque in axe tubi, vel in ejus vicinia collocaretur. 

Erat autem hic parallelilmus non ab objedhs terreftribus.ftd a ccb- 
lefiibus eliciendus 5 ex direftione nimimm & concurfii dioptrae utrius- 
que tam fimplicis quam telelcopicae in afirum quodpiam culminans, & 
per utramque dioptram fatis confjjicuum i quoniam & angulus remo- 
tif Funus, fubtcnfus a tantilla difbintia inter axem telefcopii & Quadran- 
tis 
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tis radium , omnino cvanefcit, & adrum drca Aiam culminacionem per 
integrum f^cem minutum horarium ab eadem altitudine (diiibiliter ixin 
rec^t. 

Jam vero tali manente direftione dioptrsc fimplids ad limbum 
vel ad centrum planetx cuiuspiam , vel Axar, cujus imago in A>co lentis 
objedavx apparebat , ad umilem ejus contadlum vel ledionem addu. 
£him horizontale Alum Micrometri , planum alTlgnabat radio paralle- 
lum, vel certe iidcnlibiliter convergens live divergens. 



Scholium. 



T^mo dirigebantur dioptra ad limbum Luna fupremum vel injimum, 
prout alteruter ab altitudinis circulo evidentius tangebatur, er atque 
hoc luminare motu aut vefpere circa quadraturas opportune conjpicuum, 
ntaque motus in declinationem altitudinem vifam fcnjibiliter non varia- 
bat. Ita quoque dirigebantur ad Solem trans nubem tenuiorem inermi 
oculo tolerabilem, vel etiam coelo fereno , tegente phsnacidium oculare vi- 
tro fatis opaco, quod vim radii /olaris infringeret , atque coBimationem 
fer filum pinnacidii objellivi non impediret. Nimia vero lux Sohs, 0 " 
Ltinu quoque circa plenilunium, obfirvationem nudi oculi vitiabat, at- 
que interim experiundo difeebam limbos Solis ac Luna quocumque adhi- 
bito artificio non fatis terminatos ,fed indifiinllos nudis ocuBs apparere} 
adeoque tutius in centrum minoris ajlri quam in majoris circumferentiam 
coUimari. 



2. Luminari bm in fufeepto tentamine fuccedebant fleUafixa pri- 
ma magnitudinis ut Sirius, Riget, drUurtu, Capra, Lyra ^c.& lucidio- 
res aliquot fecundi ordinis, ut Jrietis, d quila, Perfei , qua tamen 
omnes vejpere paucos pojl dies tn crepifculo jam culminaverant } mane 
autem nox jam obfcurior filum dioptricum occultabat. Illud equidem 
noBu admota lampade reddebam conjpicuum , fed oblique illuminatum; 
adeoque accedente ajlri capillitio non fatis conflabat ejus difeum ab inter- 
fofito crine bifariam fecari. 

3. Ditttim uti licebat cuhninationibiu planetarum Saturni, Jo- 
vis, Martis cejfante vel nondum apparente noaumo radiorum Jplendore- 
Orrmium porro aptijflmm inveniebatur planeta Veneris in fisis a Sole di- 
grejfionibttt ante vel pofl meridiem per aliquot menfes calo fereno viflbi- 
lis. Summa obfervationi fubtilitas accedit , quando adminat in eadem 
fere altitudine, quam Sol attingit; adeoque pars utraque limbi cornicula- 
ta Meridianum Jimul per tr an/it. 
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Planum alterum tclcfcopicum, fcu verticale requirebatur a plano 
Quadrantis , vel a radio limbum percurrente pariter atquidiftans. Ee 
quoniam data erat utcumque politio Micrometri, adeoque fili verticalis 
a limbo, huic xqualis invenienda fuit diAantia inter planum limbi pro- 
duifhim, & centrum lentis objedbvac. Hanc ut allequerer, appofue- 
ram quadro pinnaddii objedbvi longiorem cochleam , per quam tubus 
horizontaliter utrinque moveri pollet, donec jufta, veljuftae vicina con- 
tingeret lentis objedfivat politio. Quia inliiper compages integra Mi- 
crometri mobilis ell horizontaiiter intra ejus capliilam, per hunc motum 
denique obtinenda erat ultima Micrometri , adeoque integra plani ver- 
ticalis conlhtutio. 

In hanc porro inquirebatur, conferendo tranlitum Solis per pla- 
num verticale telelcopicum cum tranfitu ejusdem per lineam meridia, 
nam j deinde appulllim Helix ad verticale filum cum congruo momen- 
to ejusdem appulfus, prxeognito ex noftis prxcedentis indagine, vel ab 
altitudinibus correljxindentibus ejusdem noiHis elicito. Longe tamen 
aberat, ut ex confenlli aliquo cum meridiana linea , cumque unius aut 
alterius alhi culminationibus de genuina Quadrantis politione judicare 
pollem ; quippe multa conlideranda erant, a quibus provocabar ad in- 
tegrum examen , non line diligentia & molell^ pene incredibili Iulei- 
picndum. 



§. II. 

Examen !5‘ reHjficatio fili horizontalU telefcopii. 



P Rima erat atque facillima exploratio politionis horizontalis, nulla in- 
digens pecuuari operatione , led ex iplis tam Solis quam Hellarum 
quotidianis oblnvationibus immediate deducenda. C^oniam enim 
elevando aut deprimendo curlbrem, horizontale filum Micrometri fifti- 
tur ad allrum vel ad ejus imaginem in telelcopio ^parentem atque pro- 
gredientem, ut ejus altitudo vile definiri polTit , li limbus aftri conltan- 
ter a filo tangitur in tranfitu (uo , aut uniformiter fecatur , omnia fili 
pundla, eandem altitudinem ( quam afirum cuiminans, ejusdemque ima- 
go, Micrometri campum percurrens, invariatam fervat) indicantia, in 
eodem jacent horizonte j ftcus autem obliquitas aut deviatio fili a femi- 
ta difei apparentis ofiendit, quantum politio ejus a vera horizontali de- 
clinet, & ad quamnam partem inclinari debeat quadrum Micrometri, ad 
id mobile circa liium centrum per cochleam, aa hunc ulum appofitam. 

Altera fubtilior inquifitio in parallelilmuin planorum utriusque 
dioptrx , communis & tclcfeopicx, innitebatur altitudinibus meridianis 

& con- 
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& contemporaneis utriusque limbi fpeciei Solis in utroque dioptrarum 
plano defumptis ; nimirum & per externum Curibris mum, horizonta- 
liter extenfiim in communi feftione verticalis primarii cum plano eleva- 
tionis ad limbum refto , & per filum tubi telefcopici. Ex confenfli 
enim utriusque oblervationis elicita una eademque centri Solis altitudo, 
indicabat eundem elevationis angulum a plano utroque dioptrico cum 
horizontali plano confiitui; adeoque plana illa inter fe parallela clle. At 
obftrvationum diflenlus detegebat ienfibilem convergendam vel diver- 
gentiam dioptrz telelcopicz a radio Quadrands apte corrigendam. 



Scholium. 

J^QurJem optavi Jpeciem Soft! in phno Cnrjorh magit terminatam cir- 
^ cmatamqne apparere, ut contaQtu limbi ejm, ST umhree filaris cla- 
rior fieret atque dlfiinilior j id autem obtinere non poteram , nifi per 
lentem foramini radiationis appofitam , qUiC penumbra aBionem exclu- 
deret ; fid in bujmmodi lentis pofitionem pariter inquirendum fuijjet. 
Eo itaque contentus ejje debui pracifionts gradu , quem a vividiori SoUs 
radio , gj' a Camera penitus ohfcurata impetrabam. Aliud pofiea exa- 
men fuf cepi per reBam ©' inverjam pofitionem alhidadee, ad objeBum ter- 
rejire direBee , praevio quodam peculiari apparatu. Aliud quoque faci- 
lius CJ promptius inveni per inverfam direBionem tubi ad afirum cuU 
minans, ut m ScBione fequenti exponetur. 



§. V- 

Examen reBificatio fili verticalid Telefcopici. 



Q Uoniam per conftrudUonem Micrometri duo primaria five prrd- 
pua eius fila funt ad invicem normalia , uni eorum horizontaliter 
collocato alterum verticalitcr infiftebat. An vero planum, & per idem 
verticale filum, & per centrum lentis objedbv* tranfiens , nimirum pia- 
nuin verticale telefcopicum Meridiano congrueret , & quidem in omni 
tubi elevatione, dignofcendum erat tum ex contemporaneo Solis appuU 
fij ad idem filum verticale telelcopii, & ad lineam Meridianam opportu- 
ne in vicinia jam conftitutam, tum per momenta culminationum,a tem- 
poribus aldtudinum correfjrandentium xquidiflanda, tum etiam •, imo 
maxime per conlenfiim cum dioptris telelcopicis,in plano Meridiani mo- 
bilibus , piTccedend Sedhone delcriptis. Quo examine diu proce- 
dente, aliquid femper defiderari deprehendebam, & in dies deprehendo. 
Enim vero fumma Cc prodebat, fcque adhuc prodit difficultas , omnia 

V inte- 
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integre componendi j fiquidem exadfa limbi planities , ejusdem lim- 
bi plano Meridiani adhxlio, conflans paralleli/mus plani dioptrici verti- 
calis amotu fridbionc reliflentia Curforis, tubum attollentis aut depri- 
mentis, nunquam vitiatus, vires induflria; humanx tranicendunt. Ideo- 
que pofl plurimas mutationes inliflendum fuit vefligiis Celeb. de Ia Hi- 
rc,(a)acquiclcendo nempe paucis inventis pun(5tis McridiaiK) congruen- 
tibus, & reliquorum graduum deviationes in tabulam redigendo, xqua- 
Ciones aptas in oblcrvationum uliim luppeditantem. 



(i) Dtla Hirt mfrdfut, ad Taih. Afiromm. rarifiu in 4tc, 




SECTIO 
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SECTIO IV. 

De Auftrali altero Quadrante fixo tjive murali, 

deque Borea/i pariter fixo. 

Ad parandum Quadrantem hunc alterum Auflralem alliciebat loci commoditas, & 
balis inventae Habilitas, a qua fperanda erat integra compages muralis firme fub- 
fifiens. Alliciebat quoque opportunitas conferendi obfcrvationcs,casque proban- 
di perconfenfum, vel non nili modicum quandoque dilfenfum duorum aequalium 
ingentium Quadrantum, quorum utroque fimul utendum llatucram. Alia quo- 
que fefe obtulerant fufeipienda tentamina , prxeipue circa rcflificationcm di- 
optrae telefcopicae , qua: diu me torferat, donec poHremo inventa: acquievi. 



CAPUT I. 

De JiruEtura & apparatu Quadrantis, 

§. I. 

Arm & fulcra muralia. 

QUper vetuflo folidoque fundamento, quod mc invcnillc innui , Tab. i. 
O murum lateritium optimae ftrudiurae juxta diredtionem Meridiani 
erexi ad altitudinem pedum 20 Vienn. in latitudine 10 pedum , & in 
cralTitie pedum 2. Ad loca, qu;e centro Quadrantis & gradibus ejus, 

0,20, 45, 67} & 90 prius alfignata fuerant, infiti funt lapides parallele- 
pipedi ex durioribus , &: afiulb plumbo iis conlblidata ferrea fuHentacu- 
la validilUma A, D, E , F , B , quibus alHxus ingens ferreus Quadran- 
tis arcus, in praeordinato litu orientem verius firmiffime detinetur. 

Ad tutiorem vero tam centri Quadrantis, quam gradus ejus nonagefimi 
confillentiam, & lapides parallelepipedi, & iisdem adhxrentia ferrea bra- 
chia totam muri cralllticm pervadunt , & ferreis cuneis in adverla par- 
te obftringuntur. 

Ad preeordinandam ferrei hujus arcus politionem plura require- 
bantur examina, qu* hic recenftre non refert, & pleraque relj)idebant 
dilhn. ’s arcus a plano Meridiani , five a filis in iplb proteniis. Aderat 
enim linea meridiana filaris jam dudhi, dillans 2 pedibus a pariete j ad- 
eoque per duo fila fixa & verticalia protendi poterant alia quomodo- 
cumque inclinata , ut in politione prioris Quadrantis fieri confueverat. 

Fulcra ferrea leu brachia A, D, E, F, B delinunt in horizonta- 
les cylindros, pervadentes arcum ferreum a matricibus adllridlum. In 

V 2 aliis 

(a) S,fT. Uh. I. Ctf. IV. S- 1. 
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aliis quoque decem locis perterebratus eft arcus , ut fiftulas admitteret 
orichmeins , earundem orificiis utrinque repercuUis , & per axem con- 
cavis , quibus inferi pollent totidem clavi cylindrici , alium tenuiorem 
arcum, live limbi armaturam fulcientes j intcrjeftis tamen cylindris fc- 
muncialis craflitiei , quorum bafibus armatura limbi firmiter adharreret, 
& ip(i armatune limbus orichalcicus ejusdem magnitudinis cum linnbo 
prioris Quadrantis, ejusdemque radii, nempe 9 pedum. 



§. II. 

Tinnaddium centrale , Jxii Qtiadrantii , & fulcrum tubi 

tckjcopici. 



Tab. II. 
Fig. I. 



fil 2 . 



Fig. 2 . 



F‘S ?• 
4.&S- 



I Ntegra hec compages confiat quadro ferreo C A , & conis chalybeis 
diredle oppofitis, circa communem axem B D tornatis, fimilibus & 
prorfus zqualibus , ut centrali fifiulae Quadrantis exadte congruant. Ut 
vero axis B D & axi Quadrantis fubfiitui,& per centra B, D libere pro- 
tendi poflent, uterque conus A B, C D, priusquam quadro A C adfirin- 
geretur, in unam cum ipfb compagem firmandus , concavus per axem 
fieri debuit, & cylindrulis orichalcicis , ad orificia B, D firmatis, utrum- 
que centrum ad coni naturam difponi, atque in utroque quam tenuilli- 
mum foramen ad tranfitum crinis aptari. 

Proinde utervis conorum A B , C D centrali fifiulx Quadrantis 
infitus fuerit, eorum communis axis, aut crinis A B per centrum trans- 
ibit , & congruet centrali axi ejusdem fifiulx j adeoque congruet axi 
Quadrantis. Invertendo itaque pinnacidium , nulla fequitur evagatio, 
nullaque inclinatio crinis B D; idque ad tubi rcdlificationem quamplu- 
rimum conferre infra conflabit. 

Latus boreale quadri , five latus A £ latius efi aufirali oppofito 
C F, & crenam habet oblongam G H, crini B D parallelam, quam le- 
niter percurrit ferreum fulcrum tubi tclclcopici per cochleas j, * eidem 
adfiriftu 

In alia quadri facie apparet, quomodo per cohleam MN.fuis locu- 
lamentis 0 ,P ad quadri planum re6lis inclufam, moveatur ad Orientem 
vel Occidentem fulcrum K k , & tubus telefcopicus eidem adfiridhas, 
donec xquidifiet plano Quadrantis. 

Confiat hoc fulcrum duabus partibus, pofiica nimirum K P, & 
antica Q R, f>cr matricem S T conjundtis. Utriusque fedhonem exhi- 
bet Fig. 5 , in qua kmno qr fcdlio efi partis pofiicx, cujus caput m n 
crallius ( ut extra quadri crenam promineat) foramen habet firiatum p, 
cui quadri cochlea M N ( Fig. 2. ) juxta meridiani axem direifia , in- 

feritur. 
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firitur. CoDum n o crcnsc G H (Fig. I. ) immergitur , & ipfi crcn* 
latitudine n o duplo longius ell , & ita in eadem crena mobile, ut nul- 
lam luxationem admittat. 

Reliqua fulcri pars anterior wyz longitudinem habet unius pe- t,|, ^ 
dis, eiquc tubus adftringitur per cochleas jj', a * fulcrum pervadentes, Fig. 4. 
& anfularum, quae ad hunc ufiim tubo adremiminatae fiint, fbiis inhae- ^ 
rentes. Poteft itaque tubus T V a pinnacidio fcjungi, tum amotis co- 
chleis yy,z z , tum remota matrice S T. 

Laminae AI , C L ad utramque quadri partem appolitae, pertere- 
bratae fiint in plano per axem, fivc per crinem centro iniillentem, & ad 
ipfas laminas red» , ut fpecies Solis per quodvis ex illis utriusque lami- 
nae foraminibus c vel a irradiantis, in plano curfbri appofito, de quo in- 
fra, excipi pofllt. Neque obefl huic irradiationi crinis B D, qui non 
nili diametrum horizontalem foraminis obtegit j reliqua vero duo leg- 
menta , quae ad fpeciei limbos fliperiorem & inferiorem /pedant, libe- 
ra prorfus, & irradiationi pervia relinquit 

§. HI. 

Qiiadranth Mhidada. 

A d offidum Alhidad*, qux moveatur drca centrum Quadrantis, 
ejus limbum percurrat, & radium feu planum dioptricum dirigat, 
aptifFimum inveneram tubum ipfiim telelixipicum , pinnacidio centrali, 

& Cur/bri fuo alligatum , praedpue li ita comparatus fit , ut diredio- 
nem fuam fervet , ac quemlibet curfbris motum centrali pinnacidio 
communicet Hinc enim confequitur lentem objedivam conflan- 
tem litum , & inclinationem fervare cum axe tubi , & cum plano di- 
optrico j adeoque ad omnem vel minimum Curfbris motum, moveri 
quoque locum imaginis in campo Micrometri j proinde hoc Alhidadse 
genus in hoc etiam Quadrante retinui. 

Scholium. 

TCTifon hic tubus longitudinem habet 10 pedum, ^ conflat ( ut alter 
^ prioris Qitadr antis) duabus partibus, velflfluTis cylisidricis orichalci 
Norimbergenfls , non fuji,fed malleati, flrme conjunffis. Cavitas in- 
flma, qua fiflulam Micrometri continet, efl 3 unciarum. Pars altera 
minoris efl cavitatis , ut ejus orificium alterius orificio , cui adferrumu 
nandum erat , inferi pofllt. Ut autem aUndada flexioni reflfleret , adhi- 
bita funt ad utramque fiflulam lamina craflioresi ^ pondus integri tubi 
ad 25 librat excrevit. 

X 5. IV. 
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§. IV. 

Curfor Quadrantis limbum percurrens , CJ* alhidadam 

complens. 

E X utraque figura liquet , quidnam ex Curlbrc prioris Quadran- 
tis retentum , quidnam mutatum fuerit. Adeft fiquidem & 
huic Curlbri pinnula ocularis A C. Adeft linea fiducix , live radius 
mobilis , aut crinis A B , inflexus in B, & ad Occidentem protenlus, cu- 
jus umbra in lubjeiftum planum candidum una cum Ipecie Solis proji- 
citur. Adeft altera linea fiducix, five alter crinisED, ab auftrali A B 
quinque gradibus diftans , ejusque vices liipplens , quotiescumque ab- 
rumpi , curvari , vel detorqueri contigerit. Dux hic etiam funt aper- 
turx ad afpiciendum numerum graduum & minutorum. Eadem funt 
artificia pro filorum politionibus ftatuendis & dirigendis • & fere idem 
elaterii genus ad lenem motum Gurioris, ejusque parallelilmum cum lim- 
bo Quadrantis obtinendum , nec non ad perpetuam adhxfionem inter- 
no limbi arcui conciliandam j ut in figura 7,qux inverfim Gurioris fa- 
ciem reprxlentat. Hxc funt primo Guriori communia : nunc variatio- 
nes , qux neccllarix vel utiles videbantur, indicemus. 

I. Longior eft hic Gurior, tum ob majorem tubi amplitudinemj 
conlequenter & majorem a radio Qudrantis diftantiam : tum prxeipue 
ob adhibendam tubi inverlioncm , per quam Icilicet tubus ad auftra- 
lem radii partem, & in eadem a radio diftantia conftitui debet. 

2. Guriori additus eft latior annulus H 1 K, extremam five infi- 
mam tubi partem adftringcns,& duabus laminis oblongis, cralfioribus, 
atque parallelis inclufus, quarum alterutra Guriori adhxret per duas val- 
vulas volubiles K , L, vel k, 1 , cochleis adftridas. In his planis , & in 
medio utriusque prominent fixi cylindruli chalybei F, f, prorliis xqua- 
les , ex quorum centris & ipfi cydindruli , & plana, quibus adhxrent, 
tornari j proindequead parallelilnium diljjoni debuerunt. 

3. Habentur in Guriore dux crenuix , Icu incilurx conccntricx 
G, g, centrum vcrflis paullulum oblongx, diftantes a linea fiducix, non 
lecus ac centrum lentis ocularis ab axe Quadrantis. Ad crenam borea- 
lem G pertinet cjdinder F, alter f ad auftralem g. Per immerlionem 
alterutrius cylindri alllgnatur capfuix locus borealis vel auftralis j ita ut 
in utroque eandem a linea fiducix fervet diftantiam , neque poft in- 
verfionem tubi, cui capfula, Ik pinnacidium objetFivum adhxrent, di- 
reftio plani dioptrici varietur , led parallela maneat radio Quadrantis , 
vel ad eundem limiliter inclinata. 




4. In 
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'4. In politione alterutra boreali , vel audrali capiula firmatur, 
fimuique tubus Curfbri addringitur per laminas cralTiores K , L , k , 1 
orichalcicas , qu* volvuntur circa (uos axes, Curibri normaliter aifixos, 
filisque infiructos matricibus, per quas Sc capfiilx utraque lamina paral- 
lela, & integra ipla capfiila Curibri firmiter adhirret. 

5. Virga chalybea P Q_R, in P cylindrica, in Q_R ftriata, ver-Tab. ii. 
titur in cavitate cylindrica laminae O P, & in matrice Curibri ad polii- 
cam ejus partem appofita j quae tamen motum aliquem habet in dire- 
dlionem lineae redi Q R. Quando itaque lamina O P limbo adllrin- 
gitur, & firma detinetur a cochleis S,T laminam pervadentibus, & ma- 
trices nexuum fubeuntibus, virga eadem circumvoluto manubrio P mo- 
vet Curlbrem,vel removet a lamina Habili O P. Nimirum, verlb ma- 
nubrio ad orientem Curlbr , dclcendit , ad occidentem verlb alcendit. 
Laxatis autem cochleis S, T , lamina O P movetur cum iplb Curlbrej 
utque Facilius moveatur , addite lunt rotulae , arcum limbi concavum 
percurrentes, Sicque lamina O P cum integro ejus apparatu a Curlb- 
re trahitur, quoties idemCurfiir manu elevatur, aut deprimitur ad gra- 
dum aliquem notum, vel ad ignotum, & inquirendum ex affri ad cul- 
minationem accedentis adfpedu. Solet autem lamina O P firmari ad 
intervallum unius vel duorum graduum ab initio Curlbris, ut tanto in- 
tervallo , ubi opus fuerit, Curlbr una cum tubo ipfi adllridlo , per cir- 
cumvolutionem manubrii ad laminam fixam O P adduci , vel ab ea re- 
moveri pollit, donec altrum appareat in campo Micrometri. 



CAPUT II. 

De reSificatione plani dioptrid. 

Prreter ca , quae in Seflione IIT. exponuntur , ad examen & correftionem plani 
dioptrici fpcciamia,huic alteri quoque Quadranti communia, methodum aliam 
inveni, quae mihi commodiUlma , & femper in promptu eft , Cngulis diebus 
noFtibusque lercnis per iranlitus lidcrum culminaniium. 

§. I. 

Examen plani dioptrid in ipfa Quadrantis Jlatione. 

J Am diu efl.exquoAllronomi ad hoclubtilifllmum redlificationis ne- 
gotium uti coeperunt liderc aliquo, non procul a vertice culminan- 
te , quantum fert divilio arcus ultra gradum nonagellmum continuata. 
Simplex , ut habet Celeberrimus de la Hire {^a') ejl heee operatio , fed 
vicommodru requirit ohfervationes. Node igitur Jerena trtmquil- 

(a) De ia Hire in Ti!t. /i^-. onom, fag. 64. Parif. l7oi.in4t9t 
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it ohfjruamm altitucimem meridianam alicujur Jlella , qua cirea ver- 
ticem tranjit , limbi facie divifa , ad orientem expqfita. Sirniliter no- 
£ie Jequenti , vel paucit intermijjis dicbm ejtadcm JleBa altitudinem 
meridianam iterum obfervamm ,fed limbi facie ad occidentem converja. 

H.trc aliaque huc pertinentia quum attentius perpenderem ( polL 
quam pluries me hac operatione fatigaveram in examine unius alterius- 
ve Quadrantis mobilis, & mihi latis^cere nunquam potueram) adverti, 
converdoni Quadrantis polle fubditui converuonem Alhidadx, live tu- 
bi dioptrici , Curfore immoto manente , adeoque invariato angulo ele. 
vationis 5 poHe quoque tempora oblcrvationum , quae duabus nodhbus 
contiguis, vel duabus aliis, aliquot dierum intervallo dilkntibus allig- 
nantur, contrahi ad duo proxima minuta, quorum prius immediate prae- 
cedat , poderius immediate Icquatur adri culminationcm j non enim 
indigemus loco praedio lideris, neque momento culminationis, led ejus- 
dem condanti altitudine, quam intra duo minuta prima horaria Icnlibi- 
liter non variari manifede condat. 

Neque vero interdiu quaerendum erat adrum, neque nodtu diu- 
tius expemndum j ea enim ex culminationibus eligi poterat, qu* oppor- 
tunior videbatur inter plures, quibus alioquin invigilare Iblebam j quum- 
que praenolcerem ex catalogo, vel ex oblcrvationum adverlariis & altitu- 
dinem lideris, & momentum appullus ad primum filum Micrometri, li- 
quebat pauca minuta lecunda primx tubi diretdioni lulHcere, nec plura 
pud tubi converlionem requiri ad examen propolitum j ut Icilicet a{v 
pareret vel reditus fili horizontalis , inverli ad imaginem lideris in tu- 
tx3 progredientem , vel evagatio ejusdem fili horizontalis , qu* proinde 
inter aliquot pauca minuta deunda corrigi podet. 

Plus negotii liiperelle videbatur in demendo , vertendo , rea- 
ptandoque tubo intra minutum primum, quod inrercedit oblervationes 
expolitas. Id autem jam difpolueram in ipft pinnacidii centralis , & 
Curlbris nodri drutdura. Quando enim Obicrvator, paullo ante lideris 
appulfum,ad primum verticale filumMicrometri horizontale filum ad li- 
deris Ijjeciem adduxit,&Curlbrem in hoc litu firmavit, datimac imago 
lideris primum verticale filum pertranliit, laxatis matricibus utriusque 
valvuix volubilis, tubum Curlori addringentibus, tubum iplum a Cur- 
Ibre disjungit; jamque Socius ad centrum Quadrantis nutum expedans, 
extrahit centrale pinnacidium cum tubo ipli adnexo, atqueambo limul 
tubum invertunt , inverliimque reponunt ; nempe Socius in centrali 
Quadrantis fidula, & Obicrvator in Curlbris parte altera, cujus crenae 
c^indrulum inierit ; licque tubum reaptant , & convenienter addrin- 
gunt. Qi^ omnia intra minutum primum horarium facile peragi pof 
le centies expertus liim. 

Pod 
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Poft vcrfionem tubi protinus apparet, an ad ftellam redierit filum 
horizontale tubi tclelcopici. Quod Ii contigerit , habetur verificatio 
quzlita , & illico tubus in conlueto boreali iitu reponitur,- fin vero di- 
optra evagari deprehenia fuerit , hujus evagationis meniura per Micro- 
metrum immediate dclumitur , ut inde pnecila corredionis quantitas 
elidatur. 

Sit enim A C radius Quadrantis, A B linea fiducix, radio eidem 
congruens & limbum percurrens , F X axis tubi dioptrici , applicati 
Quadrantis alhidadx ( live fungentis oificio alhidadx ) in (itu ejus con- 
fucto live redlo , nempe ad boream refpedhi radii A Cj f x idem axis 
tubi ejusdem ad aufiralem radii patrem converfi. Per A C, F X, /"x 
duda concipiantur plana , qu* redfa fint ad planum limbi Quadrantis, 
(intque communes horum planorum ledtiones linea: ezdem A C, F X, 
/x. 

Concipiatur quoque tubo additum efie Micrometrum, cujus pro- 
inde filum horizontale ( quod re6him confiituitur ad planum limbi &: 
campum Micrometri plerumque bilbam (ecat) lltinF, nempe in plano 
per axem , vel fupra illud in D , vel infra in E. 

Quando itaque contingit iplum horizontale filum (ccari ab axe tu- 
bi, adeoque jacere in plano per axes cylindrorum F, f, ad crenas G , ? 
Curlbris Ifiediantium, dilFabit a linea nduciz A B przcile, quantum ab 
ea diftat axis cylindruli, crenx lux inliti & limbo inliftentis j nimirum 
dimidio intervolo crenarum G,^, quarum utraque per conlhudlionem 
xquidifiat a linea fiducix. Si vero filum horizontale fuerit in D, auge- 
bitur ejus a radio difiantia intervallo F Dj fi demum fueritin E, difian- 
tia ejus minuetur intervallo F E. In omni vero cafij confians manebit 
difiantia ipfius fili a radio, etiam pofi inverfionem tubi i fiquidem di- 
fiantiis A F, A /xqualibus addendo intervalla ? D , xqualia , vel 
demendo xqualia F E , /e, tota AD, Ad, vel refidua A E , A e fient 
xqualia. 

Intelligatur demum lentis objeftivx centrum L v. g. in plano per 
axem tubi, vel in alio per D, aut E dud;o, conicquenter tranlcunte per 
filum horizontale Micrometri, verbo, in plano aioptrico. Quoniam 
locus lentis fixus efi in compage centralis pinnacidii, confians manebit, 
five prorfus eadem difiantia ejus ab axe communi conorum, nempe ab 
axe Quadrantis, etiam pofi converfionem tubi telelcopici ; adeoque pla- 
num quodlibet dioptricum , converlb tubo , & firmo manente curfb- 
re , eandem in fitu (uoaufirali a radio, pariter immoto lervabit difian- 
tiam, quam prius habuerat in fitu (uo boreali, quxeumque demum fue- 
rit ejus direifho, divergens, convergens , aut parallela. 

Y 



Tab. m. 
Fig. I. 



Tab. II. 
Fig. 7. 



Tab. ni. 
Fig. I. 



Diverget 



LIBER II. 



g< 

Tab. III. Divcrgct enim planum dioptricum a radio in campo Microme- 
F^. i. tri, quando &um horizontale diitibic a radio magis quam centrum len- 
“3' tis objedlivse L j converget autem , quando F minus diftabit quam L. 
Proinde, ut direi3io fiat parallela ra^o, requiritur ut centrum oojedbvx 
lentis , & filum horizontale a radio xquicuftent. Quamvis autem hu- 
jusmodi menfiine quam exa6blllmx nullo Icnlu , nulloquc artificio ha- 
beri polllnt j poteil tamen in illas per examen quam iubtililTlmum in- 
quiri: poteft corrigi quxeunque inventa fuerit inaxjualitas , donec evin- 
catur planum dioptricum a radio nondivergere, led neque cum iplb con- 
vergere, nili in punAo quam remotiffimo , adeoque ftnfibiliter nullo, 
f ,.g ^ Quia enim llella S apparet in D , 8cd , plana dioptrica D L , / 

produdta concurrent in S. Ducantur C S, & A S, quarum utraque di- 
videt angulum S bifariam ob triangula S C L , S C /fibi mutuo arqui- 
latera, uti etiam S A D, S A </ j ergo A S coincidet cum C S , adeo- 
que radius A C produifius dirigetur ad (lellam S ^ confequenter D L & 
A C, tantillum w invicem dilates , non concurrent nili in pundbo S, 
quo remotius aliud videri non potelb 

COROLLARIUM. 

I.CI fiat ut S L ad L D: ita CL ad D R,quum L D fit quid infinite- 
^ fimum ipfius S L, erit quoque D R pars infinitefima ipfius C Li 
adeoque prorfus inlenfibilis. 

2 . Si ponatur difiantia A S tantummodo 20 milliarium , ad quam 
C L fit ut I ad loocxioo , elicietur angulus C S L quinta pars unius 
minuti fecundi. 



§. II. 

CorreBio plani dioptrici frve Jili horizontalis in tubo 

tckfcopico. 

3- l.T\Iftet filum horizontale tubi tclefcopici a radio intervallo A F, mi- 
U nore quam C L defeftu F E j adeoque planum dioptricum con- 
vergat ad radium in campo Micrometri , vel divei^t a radio ad obje- 
dium jprodudto. 

Quando itaque per motum Curfbris filum F fiftitur ad imaginem 
fere culminantis aftri, per L irradiantis, fitus radii A C erroneus eft, & 
linea fiduciz indicat gradum jufio minorem. 

Firmato autem Curibre vertitur tubus, ut filum F tranfeat ad f in 
eadem ab A difiantia , quam prius habuerat in F, minore fcilicet quam 
C /, quz manet eadem cum C L j adeoque afirum culminans manens- 
que in eadem elevatione , radium fiium mittit per / ad G fiib f, five 

ad au- 
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ad auftrum in difbintia f G dupla prioris F E. Quoniam enim radii 
L F,/G, a pundto vel ndere remodUlmo, & immoto faltem in eleva, 
tionem , prodeuntes habentur ut paralleli , erunt intervalla imaginum 

F , & G, & centrorum L, & /xqualia j proinde quum A F dim»at a 
C L intervallo F E per liippolitionem, duplum iplius A F, five tota F f 
diiicret a dupla iplius C L, live a tota F G intervallo fQ duplo prioris 
F E , bifariam lecanHo Gfme, fiet f e zqualis differentia: F E. Haec 
nimirum efl quantitas corre^onis quaefitie , ut radius A C xquidillct 
ab utroque loco Ipccici in F, & G apparentis, & ut filum horizontale F 
difiet a radio, quantum ipfe difVat a centro lentis objedavae. 

Ut itaque corredlio applicetur, i* adducitur filum mobile ad femi. 
diftantiam /G five ad e, vel per seftimationem, quando intercapcdo/'G 
exigua eft, vel tutius ope Micromctri, numerando prius ejus revolutio- 
nes aby'ad G, deinde dimidium earum a G ad e. 

2. Moto Guriore adducitur filum mobile e ad imaginem G , 
adeoque f tranfit ad locum , & A ad <r 5 quumque A a fit zqualis 
e G live F E , erit a G zqualis a F, five ipfi C/. 

3. Firmato Guriore, ac eodem immoto manente, promovetur 
compages Micromctri ab e in G , addudbo filo fiabili horizontali ad ima- 
ginem G , ut difiantia ejus a radio G a fiat zqualis difiantiz G L Quod 
erat primum. 

Sit denique planum dioptricum L F divergens a radio in cam- ^ 
po Micromctri ob A F majorem quam G L j igitur inverlb tubo , itn- 
motoque Guriore filum F tranfibit ad /*, & aflrum , quod prius ap- 
parebat in F, poli inverfionem apparebit in G, dillans ab A duplo mi- 
nus quam F, & ab/" duplo dilFantiz F E j ut nimirum F G fiat zqua- 
iis ipli L /, five duplo iplius A E , quz ponitur zqualis ipfi G L. Pa- 
tet ergo corrigendum elfe litum radii G A , & fili horizontalis f. 

Quare i*. Sumitur ut antea dimidium totius fG , notaturque 
pundaim e, illuc addudlo mobili filo Micromctri. 

2. Filum e , quod interim fixum reprzfentat , promovetur ad 
allri Ijjeciem in G per motum Gurlbrisdimulque radiusG A ack, Sc/adep. 

3. Firmato iterum Guriore filum horizontale (p promovetur ad 

G, movendo integram compagem Micromctri , ut filum G dillet ab a ' 
intervallo G L , cui pariter zquale prodit intervallum u F j adeoque ra- 
dius G a in utraque politione tubi zquidifiabit a locis imaginumF, & G. 

Quod erat alterum. 

COROLLARIA. 

i.OI poli verfionemtubi filum horizontale/ev^tur ad boream, rcce- Tab. fi. 

»3 dens a Ijjecie G , linea fiduciz five radius ollendit gradum altitu-^'®’^' 
dinis jufto minorem j adeoque dicitur objeila deprimere. 

Y 2 II. Si 
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n. Si vero filum evagatur ad aufirum, linea fiducix oficndit gnu 
dum jufio majorem , & dicitur objedba elevare. 

111. Quantitas alterutrius evagationis notari debet, ut pncceden- 
tes corrigantur oblervationes : nimirum prior evagatio , five ad bo. 
ream, dat correftionem additivam j altera, five auftralis, corredionem 
indicat fiibtradbivam. 

Scholiim I. 

H inc J!t uram in altera capfuLe lamina, qua limho aSaret,^ a tu- 
bo plerumque teila ejfe Jblet, incifam volui , ut verfo tubo ipfa la- 
*■ mina in profpeclum prodeunte , Obfervator Ulico pofl eva^atiomt men- 
furam ex inJpeUionefgura agnofeat, an correHio Jit addittva, qua nem. 
pe notatur per Ut eram A , velfubtralliva , qua per li teram S indica, 
tur. Orientali autem lamina , qua in conffdu habetur, incifum eji 
hoc hexajlichon. 

LECTORI ASTRONOMO. 

Si fubit Alhidadam, quando fere culminat, adram : 

Cochlea Curforem fi vetat elfe vagum; 

Si tubus, a radio dillans aequaliter, ipli 
Sillitur aufiralis , qui borcalis erat : 

Sideris ad fpeciem verfa redeunte dioptra. 

Certus eris politum verificafle tubi. 

Scholium II. 

I. JD id eligebantur quandoque qflra fere verticali ter culminantia (Jn 
* tubo Jtquidem dtutim vtfa) ut Perfei, Lacerta , in anteriori pede 
dextro Urfe majorit; quandoque alia non procul a vertice tranfeimtia ut 
Auriga, Cygni, Andromeda, Lyra,aliaque minm alta, ut Arietis, Tau- 
ri , Geminorum Bootis, &‘c. Interdum expeilahatur crepuf culum matu- 
tinum aut vejhertinum, ut fla Micrometri, afra etiam minora fine 

lampade corijpicua forent. Plerumque tamen praferebantur hora no- 

Pluma, ut pote plurimis obfervationihus idonea ; raro autem diurna, in 
quibtu non apparent, nifi fidera prima magnitudinis , eaque inflar pun- 
dorum albicantium pauHo ante vel pofl meridiem^ adeoque diffidit tu in 
tubo invenienda pofl ejus inverjtonem. 

II. Quando pofl primam tJ alteram correilionem adhuc aliqua 
deprehendebatur evagatio flli horizontaht, indi dum erat fllum hoc vere 
horizontale non ejfe , vel certe lineam flduda non aquidi/iare ab utro- 
que cwforis incifura vel crena , cui cylindrulus alteruter inferi folet, 
Qmndo autem utraque conditio aderat , non flne ohledamento vide- 
bam horizontale fllum femel iterumque pofl primam PS fecundam ver- 

flonem 
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Jiottem tuhi redire ad /pedem aflri cubmnantis. Erat itaque cur re£}i- 
Jicationi huic fadUima, atque promptijjhnie omnino acquiefeerem. Ea- 
dem enim in decernendo , an linea Jtduda {ut profeclo requiritur) aqui- Tjb. IL 
dijlet a crenis in Curjore incifis , adeoque ab axibus cilindridorum F‘S7. 

Ff f, qtu crenis bifee inferuntur , haberi poterat preed/io , quee per vul- 
gatam methodum haberetur a perpendiculo congruente duobus limbi pun- 
£} 'u a gradu tionage/imo cequaliter dijjitis , facie limbi dkiifa primo ad 
orientem , deinde ad occidentem expofita , tuhoque alhidade ad idem 
ajlrum cidminans , in utraque pojitione dirello , fi quadrans nofier con- 
verti pofiet. Neque tamen diffido quidpiam aptim ad explorandum 
paraUclifmum tuhi telefcopici cum radio ingentis hujusmodi Quadrantis 
fixi ah aliis haberi, aut repertum iri j ut que in apricum brevi producatur, 
avide cupio. Interim ooc qualecumque inventum examini Afironomo- 
rum libenter fuhjicio. 

III. Quum pariter pofitionem limbi, poflquam divifus, £J' arcui 
fuo refiitutusfuerat , explorarem , deprehendi punUum gradus 90 a ver- 
ticali linea perpendiculi e centro pendentis , o' 45" ad aufirum declinare. 

Pofi biennium mutari debuit fidula centraRs orichakica , IS examine 
iterum fujcepto conflitit aufiralem declinationem gradus nonagefimi ad 
integrum minutum excrcvtjje ; adeoque lineam fiducia altitiidines fu- 
pra boriaontem tant undem vera majores oflendere. Hoc vitium alicui 
fubfidentia meridiani parietis in ejta exficcatione , vel cochleis , limbum 
aliter ac in prima ejta pofitione adjlringentibus , vel utrique fimul cau- 
fe , aliuque adferibi poterat. Malui tamen hanc aquationem unius 
minuti ah obfervatis altitudinibm demere, quam Umbi fi tum mutare. 

IV . Divi fio limbi confise t a in gradus , in decades , IS femi decades 
minutorum fatu exaila prodiit, Kehqua divifio in fingula minuta fisos 
quandoque {inevitabiles fere) contraxit navos , quos vel per ajiimatio- 
nem, vel in fubtilioribus obfervationibm ope Micrometri corrigere Jbleo; 
adducendo nempe lineam fidtscia ad proximam decadem vel femideca- 
dem , ac reliqua minuta IS fecunda excefitu vel defeiim , ex indicibus 
Micrometri colligendo. 

V. Dmbi pars infima B elevata efi pedibus fispra pavimentum, Tab. t 

proinde Obfervator ad gradus altitudinum 60 tfque ad 75 commode 
fiat : a 75“ ifque ad fidere potefi ( ut etiam ad ufism tuborum mu- 

ralium Arduri, Lyra, Capra, Verfei, de qtsibiu alibi ) ad alios vero 
gradus infra 60 addita efi fcala, qua afcenjum fuppeditat. 

VI. ‘Eubia Alhidada cum integro apparatu Micrometri ad femi- 
pedem extra limbum protenditur , IS extra centrum integro pede ifque 
ad objedivam lentem excurrit. 

Z CAPUT 
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CAPUT IIL 

De boreali Quadrante fixo 

Quadrans hic borcalis alteri auflrali fere contiguus eft; unde confequitur cele- 
rem ab hoc ad illum eidem Obfervatori tranfitum dari : duobus autem utro- 
que fimul utentibus eandem ofcillationum unius penduli numerationem futii- 
cere. Qute commoda quum dccllenc in occidentali facie parietis meridiani, 
aliaque adelVent impedimenta, non expediebat illic Quadrantem hunc colloca- 
re ; fed potius , ubi primo litum ejus adignaveram , fcilicet in boreali angulo 
arc<e domellica: , vel atrii nuper extrudi. 



§. I. 

BafiSt compages ferrea , e»’ Apparatus Quadrantis 



Q Uum parietes hujus atrii declinarent 45 gradibus a Meridiano, alius 
in ejus plano, & lltper antiquo, quod inveneram fundamento, eri- 
gi debuit ad pavimentum uique pries meridianus , qui firmam Qua- 
dranti bafim pneberet. Quia vero liber erat hujus borealis plagz pro- 
fjjedhis, (altem ulque ad colTcm Bifenherg didhim , nulla indigebam elc- 
vatione pro Quadrante hoc collocando , (ed potius brevi (cala murali , 
qux infra pvimentum delcenderet j cellante autem ejus ufu demilia 
pavimenti prte tcfta maneret. 

Tib rv Latus verticale praecipuum C B D, in quo fiftula centralis orichalci- 
ca C innititur bali D, & parieti vetufto C , detinetur quoque a fulcro 
Si, appofitis ubique lapidibus ad infudonem plumbi requilitis. Erat 
enim latus hoc mobile in elevationem pr cochleas verticales Cc,Dd, 
& ad orientem vel occidentem per horizontales alias, priusquam in ver- 
ticali pracordinatoque (Itu fuo firmaretur. 

Latus alterum verticale g G I innititur in I eidem bafi murali, & 
cum priori conjungitur per infimum brachium D 1 , prque duo alia ho- 
rizontalia E G F , e gj, qux (ufiinet, dum ab iisdem , & a muralibus 
fulcris / S , V “u in verticali politione detinetur. Eadem horizontalia 
brachia G F , gf fulciuntur a verticali fulcro F K, quod per cochleam 
Kl protrahi, contrahive poteftj fulciuntur etiam ab obliquo alioQ 
a ferreo Quadrantis arcu A L. Hilce lateribus, brachiis, aliisque fiilcris 
N, 0 ,R, adfkiftus eft ip(e arcus A LM B, obdudhjs orichalcico limbo 
externe denticulato , in gradus , & fingula minuta prima divilb prout 
ferebat longitudo radii B C fere 9 pdum , ut priorum Quadrantum. 

Tubus telelcopicus C X cx bradeolis ferreis craflloribus, iisque, 
Utelle (olent, fhnno adferruminatis compAus, annulis praeterea ori- 
chalcicis in omni jundbura munitus, alhidadam conflituit una cum pin- 

nacidiis 
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nacidiis objedtivo & oculari , atque Cur/bre confueto ejusdem ftrudlu- 
rr, ut in altero Quadrante audrali, led formse minoris. Tubo additum 
eft Micrometrum intra limbum C^drantis, ut figura oflendit, & locus 
objedHv* lentis extra centrum femipede removetur j adeoque longitu* 
do tubi eft pedum 9 J. 

Arcus in B fupra pavimentum elevatur pede li , & adeft utrin- 
que fcabellum, quo tran litus inter B & T facilior reddatur. 

Scala , quae infra pavimentum delcendit , aperitur ad altitudines 
capiendas a gradu 55 ufijue ad 92i. primo quidem fedendo in altioribus 
gradibus fcalx , deinde liando in gradibus Infimis. A gradu 55 ad 3^ 
Obfervator commode (edere poteft, (camno 2 graduum ad id adje<^: de- 
mum a gradu 35 ad initium arcus afcendicur, (cala in hunc ufiim appodta.Tib. 

Alia (cala longior S T in auftrali angulo atrii pnebet afcenfum ad 
exiguum tabulatum fuperius in horizonte E G , quo Famulus afeendit, 
ut verticalem meridianam fuperiorem feneftram.vel fupremam in tefto 
inclinatam , vel, prout res exigit, utramque firnul aperiat , lampadem 
accendat , & tubi orificium detegat j poftmodum claudat obfervadone 
pcracfta. In eodem tabulato famulus ip(e , vel (ocius idoneam ftationem 
habet advertendum Cubum, eundemque reaptandum, quoties ejus exa- 
men & re^tificatio (ulcipicur. 

§. II. 

Pnfitto Quadrantis in plano Meridiani. 

Q Uum fulcra horizontalia O P, Sr, Vv protrahi, & contrahi poflent, 
facile intelligicur, quomodo circa verticale latus C B integer Qua- 
drans promoveri, aut retrahi potuerit ad orientem, vel occidentem, do- 
nec Meridiano, aut (altem verticali proximo congrueret j idque digno- 
(cebatur per confenlum , vel non nili modicum di(Ien(um ab inftru- 
mento culminationum , ad quod Obfervator invigilabat in tranlitu fi. 
deris , & (ocius ad hunc Quadrantem : nifi quandoque unicus in al- 
terutro notaftet tranlicum per extrema duo fifa vertir^a , & per me- 
dium in altero , quod ad hujusmodi examen (ufficiens erat j quoniam 
in hujus Quadrantis politione planum Meridiani prxcife attingere mihi 
non propofueram. 

§. IIL 

Examen & reQificatio Tuhi teleJcopicL 

R E£fa politio hujus tubi (olet efle auftralis refjjeftu radii Quadrantis, fi- 
velincxfiducix. Quando itaque tubo redto, deinde ver(b( immoto 
tamen curfbre ) eadem obfervatur culminancis aftri aldtudo , habetur 
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parallelifmus plani dioptrid , & linex fiduci* , ut in altero Quadrante 
Auftridi oftenium fuit. Quando autem poft veriionem tubi filum ho- 
rizontale ab aftri fjxcie recedit, error inventus eodem plane modo corri- 
pitur ,• inverfis tamen fipnis additionis , vel fubtrac^onis. Evagatio 
enim fili horizontalis ad aufirum datxquationemadditivamjad boream 
vero fubtradiivam , ut figura laminae incila , Si poft tubi verfionem in 
prol[x;(ftum prodiens oftendit. 

Scholium. 

I. f^OmmodiJJhnaeJi reBiJicatio btijtu tuhi perjleltam polarem, five a in 
^ extremo caudieUrfteminoru i quoniam toto anno mane, aut vegere, 

vel horis noclumis videri potefl fupra, vel infra ^ quin ^ fupra, tnfra 

polum, per femiquadrantem hora manet parum dijians a filo medio. 

II. AD id prater polarem eligi poterant alia quam plures , quandoqiu 

fupra , quandoque infra polum , no£lu vel in crepufculis ohftr- 
vanda. Fraferri vero merebantur dua reliqua majores Vrfa minora, 
ut pote non procul a polo , adeoque diutius intra tubum manentes , ^ in 
crepufculis alfque lampadis ope confpicua ,• deinde infigniores Urfa ma- 
joris, Draconis, Cephei, Caffiopea, Ferfti ^c. 

Aliud quoque per fe prodibat examen exconfuetis diurnis objervatio- 
nibus , conferendo nempe altitudines eorundem Jiderum bifee quadranti- 
hiu, aujlrali boreaU definitas. 

Quoniam enim in utroque numerantur gradus ab horizonte ad verti- 
cem progrediendo , duo arctu utri usque Quadrantu , Ji reUe definiti funt, 
finud (3diti conficiunt gradus i8o. v. gr. 
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III. Fateor tamen raro contigijfe altitudines eorundem fiderum 
per duos hujusmodi Quadrantes obfirvari jugiter in minutis fecundis con- 
fentientes, hujusque confenfus partem aliquam felici eventui adferibi po- 
tuijfe. 



SECTIO 
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SECTIO V. 

De Quadrante ampliato mobilit alrisque Jimilihus, 

Quadrantes azimuthales in magna olim,quam profeRo merentur, sllimatione ha- 
biti, & a fummis Albronomis medii svi Tychone, Hevelio, aliisque frequen- 
tiffime adhibiti, rarius adhiberi csperuntpoft inventa hodierna horologia, per 
qus demum licuit aptius atque facilius uti circulis horariis quam verticalibus. 

Nec minus aliunde ob duo prsfertim obftacula hujusmodi Quadrantum conllru- 
Rio negligi potuit. Primo enim exigebatur conllans par^elifmus radii verti- 
calis , dimcillime cum Quadrantis circumvolutione , diverfaque inclinatione 
Alhidads conciliandus. Secundo llatio fixa & Habilis aflignanda erat hori- 
zontali circulo, fupra quem volubilis Quadrans verticalis nullum in direRione 
Alhidadte inveniret impedimentum ; adeoque machina vel in theca quapiam, 
quae aperiri , vel amoveri poiTet , cuHodienda erat vel fpeculam requirebat, 
in circuitu fuo mobilem, qualem habuit Hevelius, ut unica vel plurcs ejus fe- 
nellrae ad omnes Coeli plagas converti poflent (<>) vel fenellrisinilruRam prorfus 
contiguis, & ufque ad verticem fuccellive aperiundis, quali utebatur Norim- 
bergs vir prsllantiflimus Philippus a Wurzelbau (i) 

Primum ex hifce obltaculis adimendum videbatur per aequationem perpendiculi; 
fecundum vero per fulcrum mobile live rotatile ; ita ut Quadrans ad quamli- 
bet fpeculffi feneftram poflet adduci , & in qualibet parte pavimenti , prout 
exigeret obfervatio , conditui. Qua utraque additione adhibita Quadrantem 
azimuthalem , vel pene azimuthalem fimpUci praeferendum cenfui , quia & le- 
nius circumvolvitur , & fulcro firmius adhaeret , & minori vel mini ms fubed 
ofcillationi. 

Porro circulum horizontalem potius ad faciliorem Quadrantis motum , quam ad 
ufum azimuthalium angulorum adhibui ( quamquam & illi utiles ede podint 
addellam diurno tempore inveniendam) nec follicitus fui de majori ejusdem cir- 
culi radio , fed Quadrantem ipfum ampliandum fufeepi per arcum longiori Al- 
hidadae fuperadditum , ut profpeRus integri Quadrantis odendit,& ex fcquen- 
ti deferiptione patebit. 

CAPUT I. 

De Jlru^ura Quadrantis, 

% I. 

Circulus horizontalis , C5* fu^flruHa columna verticalis. 

O Rbis orichaidcus O R S , lupeme planus , diametrum habet duo- 
rum pedum Viennendum, cralUtiem 6 linearum, in limbo & cir- 
ca centrum j inter hos terminos parumper gracilior. 

In medio allurgit columna orichaldca A B ordinis dorici , ejus- 
que centrum occupat. Balis externa & cylindrica plano ipfius orbis 

A a innr 

fj) /tf. Hewlii Macti», nlffii iiicr r. isa GeJant l 4 Ti fot, 

(<) Jt. eUl. • WtruUtH Urtaiti Hnic iafis iitrimitipi tfir /*A 



Tab. r. 



Tab.a 

Fig.l. 
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innititur : interna in pri/tna hexagonale dc(;;enerans , crallltiei orbis in 
(imile foramen excavatx inllta eil ; pars demum bafis infima, infra 
orbem cylindrica & (piralis, excipitur a matrice columnam ipfi orbifir- 
millime adfiringente. Porro columna & orbis ipfi adfiridfus fimul tor- 
nari debuerunt , ut columnx axis normalis fieret ad orbis planum, & a 
verticali Quadrantis radio xquidifiaret. 

Tib. u. Dmbus circuli O R S divifus eft in gradus 360, addito arcu gra- 
-‘®’ *■ duum 6 1 limbum percurrente , qui fingulos gradus dividit in 60 mi- 
nuta. 

Extremus limbi ambitus denticulatus efi ad ulum rotulae pariter 
denticulatae , per cujus rotationem Quadrans verticalis facilius volvitur, 
& in qualibet diredtione a/imuthali ifatuitur. 

§. II. 

Fulcrum Circuli horizontalis, 

Tab. r. ^Onftat ex aridis quercus trabeculis: tres ejus partes aequales & fimi- 
Fig i les ad prilma triangulare convergunt , & fiipra illud difienduntur 
in brachia, circulum horizontalem ligamentis ferreis communibus adfiri- 
dhim fufiinentia : infra vero divergunt , & in pedes attenuantur , qui 
parumper contrahi , & protrahi poliunt per verticales cochleas a ferreis 
brachiis horizontalibus in ea politione detentas. Addita lunt longio- 
ra manubria, quibus facile manus admoventur , oculis interim ad per- 
pendiculum intentis. Verticales hae cochleae fulcri politionem dirigen- 
tes , non immediate pavimento innituntur, ut plerumque fieri confue- 
vit , led inferuntur matricibus aptatis infimae tripodi , quae integrae ma- 
china: bafim luppcditat j ut tota fimul horizont^iter moveri polFit, & 
ad quamlibet pavimenti partem facillime adduci per fubjedbas tres cllip- 
fbides rotatiles, furcis aduncis , & circumvolubilibus inclufas, qualibus 
majores gravioresque fellae quandoque infiruuntur. Tres itaque fulcri 
pedes finguli adhaerent tripodi, nec ab ea dimoveri queunt, nili in eleva- 
tionem aut depreflionem. 

Scholium. 



'DElr^iia fere ortmia fequentium mohiUtmi injlrumentorum fulcra ^ 
lignea fmt , ^ huic pene Jimilia. Etjienimbeec materia ut pote in- 
conftans , incompaila , ^ lavigationk ina^ax , aJ ajlronomica orga- 
na conficienda inepta Jit ^ ad ea£m tamen JuJiinenda , fidciendaque JM'- 
Jiciens idonea ejl , quantum requiritur ,ut attolli , deprimi pqfjmt 

atque ad perpendiculum adduci. 

5. HI* 
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§. III. 

Quadrans orkhalcicus verticalii fufer horizontali Circulo 

!■ volubiUi. 

I N figuta I* profertur hujus Quadrantis V Q_C profj^cihis anterior. Tih. ni. 
^ Radius C Q_ longitudinem habet 30 unciarum pedis Vienneniisj la- 

titudo limbi duas continet uncias 5 craflities metalli trientem unci^. l, 
In poftica parte prominet arcus chalybeus limbo & horizontali la- 
teri per cochleas normaliter adllridus. Armaturae lateris intermedii 
adllringitur a clavis liriatis epiftylium L ha:milphacricae cavitatis , qux 
columna; vertici harmilpha^ice-convexo congruit Per epiftylium ver- 
tici columnz impolitum , fuftinetur integer Quadrans 5 ad A vero alli- 
gatur bafi cydindricx ipfius columnx, a cujus axe conftanter xquidifta- 
re debet verticalis radius Quadrantis. 

Plinthus orichalcica a plano , quod per axem columnx du6him 
a limbo Quadrantis xquidiftare concipitur , ledta eft in duas partes 
> EG N O, t H I L, qux fimul badm columnx cydindricam cingendo le- Tab. it. 

I viter ipli adftringuntur, ne motum Quadrantis impediant 5 radium au- 

> tem Qiradrantis in perpetuo parallelifmo cum axe columnx detineant 

L! Pars longior A C adhxret verticaliter lateri Quadrantis infimo, cui per 

s matrices clavorum A B , C D affixa eft : pars alia brevior F H I L, 

> qux amoveri poteft , alteri longiori adnedtitur clavis E F , G H, & a 

•• matricibus F, H ad contadVum cylindricx bafis compellitur, interpofi- 

i ta lamina elaftica K M , qux fridlionem adimat , motumque integrx 

plinthi A H leniorem reddat Qux clarius indicantur in fcdlione hu- Fig-4- 
, jus plinthi , columnx , laterisque Quadrantis infimi per axes clavorum 

concepta. 

In limbo Quadrantis habentur Iblummodo decades graduum, per 7,1,. ni. 

I 12 pundta , qux dividunt arcum Q V , centro C , & radio C V de- Fig.i 
feriptum. Gradus— i o, 0, 10, 20 &c. lignantur per numeros— i , o, 

1 , 2 , 3 , &c. atque in iisdem pundlis lefe interlecant exigui arcus ex 
duobus aliis pundtis ejusdem arcus xquidiftantibus dudti , ut diftindtius 
appareat pundlum propolitx decadis, ad quam linea fiducix, live mo- 
bilis Quadrantis radius, live alhidada lifti debet 

Centrale Quadrantis foramen C in conicam cavitatem expanfiim 
axem habet re£lum ad planum limbi , quoniam per machinulam ver- 
tebra foramen excavans movebatur in axe cy^lindri, refla ad idem planum, 

Clavus centralis G C H chalybeus , torno elaboratus ab inter. Fig.a 
media fafeia prominente cylindrica dividitur in duas partes , quarum 
utraque conica attenuatur in prilma hexagonale, deinde in cylindrum 

A a 2 fpira- 
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Tab. IIL Jpiralcm. Pars brevior C H inftritur centrali foramini Qi^drantis,cui 
Fig. i. per matricem adflringitur , interjedba lamina circulari concava. Pars 
reliqua & longior C G extra planum Quadrantis prominet ad ufum 
Alhidadx. 

Fig.3. Alius quoque conus truncatus c h eidem centrali foramini C quan- 
doque inferitur, quando uti 0{X)rtet centro Quadrantis. 

Ad pofbcam Quadrantis partem afHxam fiAula orichalcica paraU 
Icleliped* cavitatis P Z , fuperius inferiusque protenf^ ferreisoue Uilcris 
& 6. X 2 , X X, XT, X / utrinque firmata. Clavus exilis P & mum per- 
pendiculi fuftinet , & centrum habet in extremitate fiii axis corrcfpon- 
dens.laminz in aliquot minuta divi/z, Sc infimo fifhdx orificio aptatx, 
de qua infra dicendum. 

§. IV. 

Alhidada prdlonga , & arcus Alhidadse Jiiperadditus. 



Tab. in. 
Fig.g. 



I N hujus Quadrantis Arudhira prxeipue relpiciebatur ad qus ampba. 

tionem , ut nimirum & radius longior aa^eret , & arcus huic ra> 
dio rel]x3ndens, pars quidem parva Quadrantis eo radio deferipti, f^ in- 
tegro Quadranti xquivalens ; unde confequeretur 1°. diflindtior gra- 
duum divido, 2°. eorundem numeratio infra horizontalem radium, 3*. 
applicatio longioris tubi tele/copid , ad obfnvationcs etiam circumjovia- 
lium idoneL Proinde Alhidada protrahi debuit hinc ultracentrum, il- 
linc ultra limbum Quadrands , in eaque parte aliud addi centrum , in 
hac alius arcus ex i^ novo centro de/cribi. 

Ad id vero condituendus fuit radius K D primarius in plano per 
Quadrantis centrum C dud», & ad planum Quadrantis redm: deinde 
Alhidadz termini quidam fixi aflignandi erant , in quibus radius iple 
primarius K D fubftitui pollet dngulis decadicis Quadrantis radiis , ut 
reliqui gradus & minuta numerarentur in arcu Alhidadz ab extremo 
radii primarii pun^ D ad alium quemlibet radium K E, vel K F, jux- 
ta quem ad obje( 5 him collimare contingeret. Du< 5 h> enim ex C r^’o 
parallelo CE, velCJ", qui pariter eandem ad idem didans objedhim 
diredtionem habebit , angulum D CE, DC_/;vel DKE, DKF 
metietur idem arcus D E , vel D F. 

Ad id quoque requirebatur Alhidada plane inflexibilis, ut in quali- 
bet pofitione verticali, horizontali, vel inclinata, refla D K condans ma- 
neret in planis per eadem punfla D, K,& per axem Q^drantis duflis. 
Sed etiam evitanda erat nimia gravitas «qualis fliiilet integrae madz me- 
tallicz ejus latitudinis , & crallltiei , quz flexioni reiilferet. Aptas 

itaque 
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ita que ad id inveni virgas chalybeas DK,EK, DE,IK,M M,mal- L 
leoaDunde fiibadlas, in figuram ieftoris compiad^, & ab interjedas fui- 
eris L /, partim adferruminatis, partim per clavos adffridtis , in eodem Tab. ui. 
ftatu detentas. 



§. V. 

Centrum arcus Alhidad<e fuperadditi^ ejusdemque arcus 

divijto. 

E Xtrema pars Alhidadae ultra limbum Quadrantis excurrens , coni- 
ce perforata e(l in K , axe foraminis ad planum Quadrantis redu. Fig. 4. 
Ganus orichalcicus K k huic immerfus foramini, alTlgnac in K centrum 
arcui D E e rcljx>ndens. Alius quoque conus priori arqualis, eidem fora- 
mini aptatur ad uliim perpendiculi, e prominente cylindrulo i. dcmifli. 

Sed axis K k, foramini & clav'o communis, redus exigebatur ad 
planum Quadrantis. Itaque inquirendum erat, an duo perpendicula, de- 
milia utrinque ab extremitatibus ejusdem clavi K k , congruerent extre- 
mis pundis axeos clavi alterius C G , & an in eodem verticali plano ja- 
cerent axes utriusque foraminis C & K. Quia enim aliunde conflabat 
axem clavi centralis C G redum efle ad planum Quadrantis, talis quo- 
que invenienda erat politio clavi alterius K L 

Arcus orichalcicus D E>cujus latitudo 2 unciarum, crafllties to- 
tidem Uncarum, longitudo 22 graduum , quinque adhaeret laminis, quae 
transverlalibus & extremis Alhidadae partibus fic adflringuntur , ut & 

E romoveri & retrahi pollint , addurique ad planum a Quadrantis lim- 
0 xquidilhins. In polhca fade munitus eft alio arcu chalybeo. 

In Umbo hujus arcus dudi liint conflieti undecim concentrici j ex- 
ternus nempe, racUo 6 pedum ViennenHumj interni autem reliqui radio 
flicceflive decrelcente, pro ut exigebat diftantia primi arcus ab ultimo, 
unciz 1} fere. Radius enhn major Tumebatur 72790 5 minor autem 
71400 partium Scabe quadratae orichalcicae , in qua pes Mediolanenfis 
dec^icus ( ad Viennenfem communem (e habens ut icx> ad 1 19 ) in 
lOOOO partes divifus eft. Ex hac radii menfura eliciebantur partes 12688 
pro chorda 10' arcus externi: 63^0 pro chorda 5*. 2541 pro chorda 2*; 

1271 pro chorda 1° , & 212 pro chorda 10' . Dudhs denique trans- 
verlalibus prodibat divillo limbi hujus in fingula minuta. 

Exterior limbi margo denticubtus efl ad ulum Curfbris infra de- 
feribendi j margini autem interno incila fiint haec verba: 

In limbo hujus arcus numerantur reliqui gradus & mi* 
nuta ultra decades Quadrantis. 

B b §• VI. 
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§. VI. 

Jpplkatio Alhidad^. 

Tab. III. n Adius Alhtdadz primarius D C K in plano per axes utriusque cla. 

Fig. g. XV vi centralis C & K , alteri cuicunque Qi^rantis radio decadico 
C 9, C 8> C 7 &c. lubltituendus erat j adeoque Aihidada mobilis cir« 
ca centrum C, eidemquc alligata , (ilb debebat ad lingulas decades in 
Quadrantis plano lignatas, plano axiumC & Ktranlninte perpundhim 
decadis propolitz , v. g. nonz, cxfbavz, Icptimx , cui applicanda fbrct 
Aihidada & in hac poUtione firmanda. 

Proinde partibus Alhidadz limbo adjacentibus lamina orichal. 
cica crallior fubjici affigique debuit , & limul cum limbo perforari nor. 
malitcr in pundbs H, b, quorum bina libi invicem relpondentia, con- 
gruo numero dillindb, ^rant ad decadem ejusdem notz : ita quoque 
duo claviculi laminam umul ac limbum pervadentes , firmant politio- 
nem Alhidadz refpeifhi limbi , & inde amotam , quotiescunque opus 
fuerit, ad eandem reducunt. 

Per fenefiellam Alhidadz, in V patentem, apparet in limbo Qi^ 
drantis pundhim propolltz decadis, & filum, fenelWllz orificio interiori 
appolltum , quod pars efle debet radiiD K, vel laltemin plano ejusdem 
radii ad limbum normali. 



Scbolium /. 

Tab. ni. I,* Applicabatur /ilhidada verticali Quadrantit radio C 9 , congruente 
Fig. 7. xL perpendiculo in fua Jtftula kneie p ( qu<e prim addtdla erat ad 
paraBetifnmm radii C 9 ) dum alterum, quod pendebat in Aihidada, con- 
grueret linea K D, Deinde lamina Hn in hac pofitione Jitmtata , ipju 
que lintlo immobiliter adharem , perforabatur /imtd cum limbo, ^ mji- 
xif clavktuls rejpiciehatur ad utrumque perpendiculum , ut conflaret, an 
reUa J oret pqfitio lima D K , vel aa quarrmam partem detorquenda 
per contrartam Joramiman in bmho S" in lamina fromotionem, Qma 
vero ampliabantur foramina , juvabat clavicuht iit irtfigendot, conicot 
potim quam cylindricos efle. ' 

2.' Eadem manente verticali pofitione Unea D K , adducebatur 
fibtm Aihidada ( utrinque mobile per circumvolutiomm alterutrius clavi- 
culi, orificio fenefleUa appqfiti, vel utrimque'} ad punClum decadis nona. 
Ut congrueret radio D A. 

3.’ Promovebatur Aihidada deinde ad decadem contiguam , ut 
fibtm flve linea fiducia , punUo decadis o£iava infifleret , firmataque 

lamina 
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lamina H h, tKva febant foramina decadi oHeeure recondentia, ita t,|, uj_ 

porro reliqua ifque ad gradum o. Fig.7. 

Scholium II. 

LTir autem ordinatio foraminum, etji omnis circumjpeilio accejfjjet, 
non adeo integra videri poterat, ut omittenda foret reRificatio infra 
exponenda. 

Scholium III. ^ 

r 7 " quamnU arbitraria forent , aut indeterminata hca foraminum', ali» 

^ qua tamen pTiCmittenda fuit diflributio, ut aliquorum nimiavitare. 
tur vicmia, ^ quandoque coincidentia. 



§. VII. 

Vfus jllhidadte. 



M Ovetur hxc AIhidada circa centrum Quadrantis, & integrum ejus 
limbum percurrit, ad omnes decades graduum elevanda vel depri. 
menda. Siditur quoque fixu in eodem limbo , uni vel alteri decadi 
applicata. Ut mobuis, nomen Alhidadz retinet; ut dabills & fijo cen- 
tro, arcu radiisque inli^nita, Icdbor ed majoris Quadrantis , ad quem 
noder minor fuit ampliandus. 

Quando enim propofitz decadi , v. g. ftxtac applicatur, eodem fii, 
plane modo & in eadem menfura indicat altitudinis angulos a 40°ufque 
ad 62“ alcendentes , ac fi adedet integer Quadrans radii D K. Tubus 
vero telelcopicus K E mobilis circa centrum K , & una cum Curibre 
ipd addricto arcum D E e percurrens , ficque ad objedajm dirigibilis, 
odicium praedat communis Aihidadx , huic leifliori vel Quadranti am- 
pliato appofitx. 

Sit enim objeflum primo in linea reda D K , five in radio 60* 
indefinite produdo , patet ejus elevationem vifim lupra horizontem 
fore prarcite 60'. 

Sit lecundo infra lineam D K , v. g. in linea K E, (ju* arcum fe- 
cat lupra D,’ itaque decadi, cui proxime lubed linea K E, vel K e, ni- 
mirum quintz vel quartae , addendi erunt reliqui gradus in arcu D E e 
numerati. 

Sit tertio objedtum lupra lineam D K \ adeoque curlbr indicet 
gradus aliquot infra D. Patet rurlus hos addendos fore gradibus 60 &c. 
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Scholium I. 

Tab. I. /yymmoJa btqus ampUationU eximia Jimt. \' enim arem D E pau- 
Figj. ^ eorum graduum aqtuvakt arem 90 graduum, ^ uni vel alteri ele- 
vationi applieatm i<km praflat , quod ab integro Qmdrante prajiari 
pojjet. 2.' Curjor tubum Jtve Alhidadam dirigens , ^ areum rejpe£lu 
Quadrantis inverfum , atque Obfervatorit ocuio proximum pereurrent, 
faeilioris (j promptioris eji uftts, quia manm commode admoveri potefl 
manubrio Curjbru, 55 " oeulm linea fiducia gradum indicanti. Contra 
Jt divijio graduum habetur in limbo Quadrantis erelli { ut in plerisque 
ritdmutbalibm Jieri confuevit ) Alhidada limbum percurrent , funibm 
(S rotulis fujiinenda eJl , ifi ad inJpcHionem indicis graduumque nttme- 
rationem adbibenda femper eJl fcala , qua in itfit nojfri arcus necejfaria 
non eJl , niji ad ohfervandat elevationes horizonti contiguat , (fi ad infi- 
mam vel ad penultimam applicationem Alhidada pertinentes. 

Scholium II. 

"T^Emo autem, ut opinor, oljiciet angulum in K externum, majorem 
interno C, non ignorans bujutmodi orgarui dirigi ad objelia ccele- 
flia , Jive remotijfima, non ad terrejiria, eaque propinqua. Quit enim 
deohfervata v.g Solis, aut Jideris altitudine Jcruputqfe quareret, in prt- 
maTKaMjfecunda contigrmtione defumpta fuerit yjrve inaltaturris cujus- 
piam Jlatione , vel ad ejiu bajimj quoji vero inaquaUt altitudo Jlationum 
' in eadem verticali linea quidquam fenjibile ad variationem anguli con- 
ferre poJJet ? Lirua crtim C K pedum 44 nullam fere vel tam exiguem 
rationem habet ad femidiametrum TeBuris, ut ohjeHum, unica TeBuris 
femidiametro remotum , vifumque inC,^ K,in angulo quamvis ma- 
ximo Jiye IO graduum, fupra vel injra reliam C K indefinite produ- 
£lam, injenjibtlem paraBaxtn haberet, nempe differentiam angulorum in 
C (fi K, Jiquidem minorem minuto tertio i aeffoque in multo majoribus 
planetarum Jiderumque dijlantiis eadem angulwum maqualitat pror- 
fm evanefeit. 

§. VIII. 

oEquJtio perpendiculi. 

\ Lhidada (emper occupat centrum Qwdrantis, & qiiandoquc obte» 
£\. git limbi partem fupremam, quando nempe decadi nonae applica- 
tur 5 ideo perpendiculum transferri debuit in fiibjlam, pro ejus uui cu- 
(lodiaque Quadranti appofltam. 
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Quia vero Quadrans, dum circumvolvitur, afitu fuo verticali ple- 
rumque recedit, neque vacat ad illum refbicere, neque, pro ut res exigit, 
prompte reftituerc ( luificit autem praccile cognolcere, quantum vertici, 
lis radius, Sc quorfum declinet , eamque diflcrentiam addere vel fubtra- 
here ) cogitandum fuit de commoda hujus aberrationis mcnfura j quae 
quamvis ad Quadrantem potius quam ad perpendiculum fpedtet , quia 
tamen a linea quadam ftabili uique ad perpendiculum in filhila pendens 
numeranda erat, non incongrue vocari potuit ^^ua/w perpendiculi. 

1°. Clavus itaque teres & exilis p, (ummitati i^ulz adfh-idhis, 
centrum habet cxftans in ^ , in extremitate colli lui longioris & cylin- 
lirici, a quo pendet perpendiculum p t laxiore nodo demilTum. 

2°. Infimo tilhilx orificio adjedfa ell lamina S D,ad utramque 
partem parumper mobilis per duas horizontales cochleas F , G ( lupe- 
riorem unam, alteram inferiorem) utrumque fifiuix latus , & dorfum 
laminz pervadentes, ut linea media verticalis B C hujus laminx reaple 
verticalis exiftat, & ita diljxjni queat, ut confiftenti perpendiculo con- 
gruat, quando Quadrans verticalem (itum obtinet j quando nempe ab- 
lente Alhidada perpendiculum a limbi pundfo vertic^i live 90° demiC 
fum congruit ipli centro Quadrantis. 

3°. Lamina S D in ea politione manens divi^ fuit per undecim 
arcus concentricos, radio 6 pedum delcriptos , ut per transveriMes lineas 
B D, B £ uterque arcus CD, C E 10' in lingula minuta prima dividi 
pollet, additis in fronte litteris A ad dexteram, S ad llnifiram additio- 
nem & lubtradtionem indicantibus. Hxc itaque lamina continet 
xquationes, a perpendiculo definitas, pro ut illud nane vel illam trans- 
verlalcm Iccat in punfto deviationis obfervatx. 

§. IX. 

SeSorif Jlhidaia telefcopica. 

A Lhidada prxlonga Quadranti applicata , deinceps confideratur ut 
fcdtor majoris Quadrantis. Huic lc(feri aptata ell Alhidada , 
ut in praecedentibus fixis Quadrantibus. Conflat enim tubo telelco- 
pico, qui movetur circa centrum ledloris, & Curlbre, qui ipli tubo 
udflridais percurrit arcum five limbum ejusdem ledtoris , ope ma- 
nubrii liio tympano inflrudV. 

In hujus Alhidadx flrudhira relpiciebatur ad fecillimam & celler- 
rimam ejus redbificationem j quare annulo A K R i , qui & tubum 
telelcopicum orichalcicum cingit, & centro ledtoris allieat, adfeirumi- 
nati liint in diredlione horizontalis diametri duo coni chalybei K L, ^ / 

C c &cir- 
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Tab.lV. 

Fig.l. 



& circa communem axem L l tornati, ut prondis aequales & fimiles fie> 
rent,acfiriuLe centrali congruerent. Proinde alterutro eorum eidem cen- 
trali filbilx infito, & a matrice fua leniter adifaidh}, ut una cum iplb 
tubo moveri poflit, axis L l conftanter inlilbt centro fcd»ris , & re- 
dhis manet ad arcus limbum, qui a Quadrantis plano atquididat. 

Pars infima tubi a latiore annulo cindla , curibri adllringitur, Sc 
cum iplb limbum percurrit. Latior hic cingulus includitur duabus la- 
minis (aarallelis , ipli coniblidatis , & quandam veluti capfulam compo- 
nentibus, quarum alterutra curibri adhxrct. In medio utriusque lami- 
nx prominent xquales chalybei C)'lindruli , ut in capfula tubi mobilis 
in Quadrante altero aullrali fixo, (a) Quia vero tubus hic & centrum fc- 
^ris & radium qus mobilem obtegit j adeoque alteruter cylindrulus 
locum occupat linex fiducix , unica luHficit in curibre crenula G , flve 
foramen pro utroque cylindrulo ¥ Sc f. Ipft vero linea fiducix 
dupla poni debuit, & una promoveri, altera retrahi ad gradum utrin- 
que didantem , adhibita xquatione additiva,fi filum fuperius alpicitur, 
lubtradtiva, fi Ipedhtur inferius. 

Re6b pofitio filorum Curibris, five utriusque linex fiducix fadl- 
lime haberi poterat , quum ipfa fila utrinque tantillum ellent mobilia; 
adeoque crena G vel qus centro (amoto tubo) congruente linex cujus- 
piam gr.idus in limbo dudx , utrumque filum adduceretur ad llixam 
proximi gradus. 

COROLLARIUM. 

Q Uoniam utriusque centralis coni communis axis L / , & cylindru- 
lorum quoque axis communis F /, per condmdbonem in eodem 
fiint plano, ad limbum ledloris re£lo, patet etiam planum dioptricum 
tubi telelcopid pod hujus inverfionem, iplb in plano repertum iri, vel 
ab eo xquioidans; aut certe (Imiliter convergens, five divergens; adeo- 
que inventa evagatio fili horizontalis eodem modo examinari & cor- 
rigi poted , ut in delcriptione Quadrantis alterius audralis fixi expoli- 
tum fijit.(^) 

<<) Siifn lii. II. stB. ir. m- 
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CAPUT II. 

De vario examine ac re^ificatione Quadrantis ^ 

feBoris ipfi applicati j atque tubiJeBori adpojiti. 

§. I. 

Examen divifmU in limho Quadrante. 

U Nicus cx centro ^adrantis in ejus limbo duftus eft arcus j tres au» 
tem circini ad qus dividoncm fuerunt adhibiti , dnguli ex virga 
ferrea, & utrinque cufjiide chalybea & ad virgam normali conflantes: 
primus nempe pro radio & chorda graduum 6o, fecundus pro 30, ter- 
tius pro IO gradibus. Simplex hec divido cum attentione debita & 
circumfpcClione peradba non alio indigebat examine , nid quod ipd tres 
circini fubire poterant. 

Ulterius tamen inquirebam in genuinam podtionem pundli ver- 
ticalis dve 90°. 

Erat enim Q^drans V C Qjn dtu fuo refto, trabi verticali ad-Tab,iV. 
ftridhis , & circa norizontalem axem centri C mobilis , radio C V 
zquidiflante a perpendiculo, quod in (uadflula pendens, linea: medix d- 
ve verticali in xquationis lamina congruebat. E K tubus AIhidadx, 
dve dioptra telelcopica ejusdem tubi, ad objcdlum qualecumque dire^a: 

Q_R linea fiducix utcunque difjwdta , & pundlo nimirum 0” ind- 
ftens. 

Erat deinde idem Quadrans circa horizontalem axem inverfus, ng.j. 
ita ut pundhim Qdefccnderet ad imam (lii depredlonem in q infra hori- 
zontem centri C , quod quidem dignolcebatur ex perpendiculo quie- 
Icente in linea d p parallela radio C q. Itaque tubo E K (priflinx fux 
direrfhoni reflituto , quum linea fiducix congrueret punfto v, confla- F'g- *• 
bat utrumque angulum V C Q_, Q_C*i> fubtendi ab eodem arcu VQ; 
adeoque utrumque rcdhim ede , proinde arcum V Q_ prxeile gra- 
duum 90. 

COROLLARIUM. 

I."^On refert, an obje6him , quod in tubo apparet , in ipfb fit hori- 
Xi zonte, an (lipra vel infra horizontem , & in quanam ab hori- 
zonte diftantia, dummodo clare diflin<Seque videatur. 

11 . Neque requiritur Qtwdrantcm circa verticalem axem per 
integrum femicirculum volvi, ut limbus ejus obvertatur ad partes hori- 
zontis oppodtas i eodem enim modo duplicatur error, quicunque fue- 
rit, etiam d limbus in eodem plano Verticali permaneat , ilipra & infra 

C c 2 hori 



104 



LIBER II. 



horizontem extenfb. Sit v. g. arcus V Quadrante major, adeo- 
Fig.a. que pundium o” infra horizontem C Q, pundum vero 90' fi ve v, lupra 
horizontem in fecunda vel invcrla ejus pofitione. Quam ob rem linea 
dioptrz E K in eodem fitu manente, difiantia prima lineae fiducix agra- 
du 0, five arcus I Q_M major erit difiantia fecunda I v, earumque dif- 
ferentia M V fecabitur a linea horizontali C Qjn Q^ Efi autem error 
divifionis Q_M per exccllumj quare duplicatur in arcu M v, 

Scholium. 

Pierum commendanda efl obvcrjto Quadrantit ad partes oppojitat fa. 
^ ciei limhi divi/i , cjiumdo idem r adita C V conjtitui deoet in fupre- 
ma y" injlma parte linej verticalis V C Q^, ut nempe in utraque poji. 
tione Quadrantis uti liceat eadem JiJlula perpendiculi , reSa fciiicet, 
^ inverjd. 

§• II. 

Jpparatur ad Examen chordte 10. graduum in arcu feBorif. 

I N vicinia domefiici parietis interni duda erat horizontalis linea C G, 
continens 550920 particulas fcalx fupra memoratx,(/i)quarum 72790 
Fig. i. continentur in radio K D. In C aptati fuerat verticali trabi frfiula conica, 
cujus axis horizontalis & redus ad lineam C G. In G linea horizonta- 
lis terminata erat a frfiula ferrea verticali AB, affixa parieti contiguo, & 
ad priorem normali. Aliquot ex pundis intermediis, ad menfuram linez 
CG, idoneis confiituebanturin mutulis lapideis M, M, muro appofitis, 
aliisque in fulcris, qux ita difjKinebantur , ut eorum difiantia longitudi- 
nem virgx decemptxialis vel partium looooo nofirx fcalx non excede- 
ret , eamndem diredonem decernente libella horizontali longioris per- 
pendiculi, per dioptram ejus telcfcopicam linexC G applicatam. 

In prxdida frfiula fenea verticali A B a pundo G , in quo linez 
horizontali occurrit, habebantur fupra & infra linez G A , G B zqua- 
les, partium 48200 ejusdem fcalx , tangentibus graduum 5, radio- 
que G C 550920 refundentes. Redx itaoue vifuales A C B C, 
utpote fecantes , in C angulum comprehendunt 10°, ab horizontali 
linea five ab ipfb radio bi&riam fedum. Hoc angulo utebar ad 
exammndas decades graduum in circulis, fmiidrculis , quadrantibus, 
aut arcubus divifis aut dividendis. Centro fiquidem arcus examinan- 
di vertici hujus anguli applicato , linex redbr vel radii per punda deca- 
dis examinandx protradi congruere debent fecantibus anguli A C R 
Quia vero a centro infirumenti cujuspiam, vel arcus vertici hu. 

jus 
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jus anguli applicato, non alix per extrema puncta decadis examinandas 
duci poliunt linez rcdbc , nid viiuales , & quidem per dioptras telelco- 
picas , ne redte earum politio liipponi debeat ( qux vix condans habe- 
ri pollet , quia locus imaginis, aut fili dioptrici removendus eft a lente 
ob)edbva, vel hxc ab illa verius objcdhim retrahenda) res eo perdu- 
cenda erat , ut etiam per dioptram male dilpodtam , & a linea Mucias 
quomodocumque deviantem, fulcxptum examen perfici pollet. Itaque 
praemitti debuit lequens 

theorema. 

C irca ilbicelis trian?uli A C B verticem C delcripto circulo quolibet Tab.V. 

D E G H , II ad illum ducantur a pundlis A , B, live a terminis ba- % *• 
leos A B tangentes A FD , B E F Ic interlecantes in F, lupra vel infra 
centrum C , angulus A F B conllans erit , 8 c lemper zqualis angulo ' 
ACB. 

DEMONSTRATIO. 

D Udbs a centro C ad pundba contradtuum D, E radiis C D, C E, 
fient triangula A C D, B C E aequalia, & angulus A C D xq^ua- 
lis angulo B C E : itaque ablato communi ACE, reliquus D C E 
xquatur reliquo ACB. In quadrilatero autem D C £ F duo anguli 
D C E , D FE aequantur duobus redlis, nempe duobus A FL, A FE, 
adeoque ablatis xqualibus ad verticem oppolitis A F L, D F E, rema. 
nent A F B, & D C E, live ACB xquales. 



COROLLARIUM. 

I./^Uamvis dioptra telelcopicaF A, F B didet a centro Cj idemta- 
vX men elicietur angulus A F B, utpote angulo ACB xqualis. 

II. Quamvis etiam dioptra didet a linea fiducix C P, vel C Fg. 
idem tamen invenitur arcus P Q. Didet enim dioptra F A , vel F B 
fcatio A P , vel Q_B, addito arcu communi P B , fient arcus A B , 
r Q xquales. 

§. III. 

Examen, 



I N Fig. 4. odenditur Sedor innixus fulcris , 8c trabeculis verticalibus 
addridus , ut in verticali plano condituerctur arcus examinandus 
D E , & cubus dioptricus eundem percurrens, a plano muralis anguli 
non declinaret. 

I.' Itaque Curlbris indice alterutri linex decadicx , five ancili ^ 
10' aptato , centroque arcus ad alTignatum ejus locum leu verticem an- fig.' 
guli muralis addudo, tamdiu elevabatur Sedor, aut deprimebatur per 
cochleas utriusque lulcri, donec dioptra telelcopica extremum pundum 
tangentis muralis attingeret j llcque latus unum anguli examinandi uni 
lateri anguli muralis congrueret. 

D d 
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2 .° AIhidada in hac pofidone relida , tuboque telefcopico ad 
aliud tangentis muralis extremum pund):um promotu , ex iniperftione 
indicis judicari poterat de coincidentia dati anguli cum murali : nempe 
de vera vel erronea hujus arcus menfura ,qu*, hoc examine pluries re. 
petito, prxeile prodiit lo.” nec divcrla inventa fuit in arcu Quadrantis 
verticalis , qui noc major cft , & in aliis arcubus ad minora inifrumen- 
ta fpedlantibus. 

Scholium. 

Tab V /’>'««' pojitionem allhaveram linea Se&oris parieti appofita, ad 

Fig.^‘ qmm direda erat mmibs dioptra tekjcopica tubi minorts t v ap- 
plicati arcui Sedoris, ei que adjlridi , per quem explorari pqffit pofuto 
Sedoris. Omnis enim ejus motus fupra vel infra boriaontem, diredionem 
tubi exploratoris neceffario elevat, aut deprimit i motus autem horiRfsn. 
talis centrum Sedoris promovet aut retrahit a kxo ipji ajjignato, in quo 
manere fupp mitur. 

II. Patet autem vitra tubi telefcopici permutanda fuijfc , ohje- 
divo nempe ad arcus viemiam, ^ oculari ad centri partes translato. 
Patet infuper oculare magis removeri debuiffe, ut /pedes ohjedi contigui 
quidem minutiffimi {tttpotelmeit)dijiindior appareret, telefcopio fere 
in microfeopium degenerante ; hacque dijiindio £7 claritas aquivalent 
majori, qu£ cjetenon commendari jblet, ohjedi dijlantiee. 

IU. Et quoniam Micrometrum aderat , fac i Bima erat ultima con- 
flit ut io Sedoris, pojiquam proxime difpq/ita fuerat per motiu utriusque 
fulcri. Enim vero negledo fixo cT horizontali filo Micrometri, mobi- 
le alterum ipJi fuhjlituchatur ,ad Jpeciem objedi adducendum. 

§. IV. 

Examen reQificatio applicationis Sedoris ad fmgulm 

Qu^antU decades. 

Tab. VI. TJOft arcum Sedoris examinanda erat ipfius integri Sedoris applicatio, 
Fig. I. JL ut innotelceret, an radius ejus primarius pundris dccadicis limbi Qua- 
drantis apte congrueret : nempe an punda eadem rede dilj^oUta fo- 
rent , & an radii primarii poHtio ptarcife 10 gradibus in fuccellivis ap- 
plicationibus promoveretur. Prima, fcu verticalis applicatio jam redi- 
ncata erat, confentientibus perpendiculis & in fillula Quadrantis, &: in Se- 
doris arcu pendentibus. Dabantur itaque diftantiae tam centri externi 
K , quam pundi D in extremitate radii Adoris, a pundis aliarum de- 
cadum j adeoque applicando Alhidadam alteri cuicunque decadi, v. gr. 
lextz juxta radium RC G, pundoK tranieunte ad R, & D ad G, di- 
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flanti* K 5, R 2, R IO inveniebantur aequales: ita quoqucG 2, G 10, Tab.vt 
alizque conflmiles prodibant aequales, vel ad aequalitatem redigebantur. 

Sed quamvis etiam foramina , quae ad Sccfboris applicationem in> 
ferviunt, tam exadh: flbi re({K)nderent, ut filum in ^(floris feneflella 
protenfum , & partem radii primarii conflituens , in applicatione ver- 
ticali ad pundhim 90* addudtum , reliquis quoque graduum decadibus 
in lequentibus aliis ^plicationibus congrueret j parva tamen Quadran- 
tis menflira non lufncicbat hujusmodi applicationibus examinandis, fcd 
aliud ineundum erat examen per objem flabilia , & a Quadrante inll- 
gniter dilTita. 

1. ” Itaque Quadrans Q_C R horizontaliter politus, fulcro cui- 
piam triangulari F O G innixus , ita cum ipfb moveri poterat circa C 
luper ampliore ac firma tabula T X, ut limbus QRad horizontale pla- 
num adduceretur pwr cochleas fulcro appolitas , pariterque per Qua- 
drantis motum circa fuum centrum radii omnes decadici C 9 , C 8» 

C 7 &c. dirigi pollent, ad duo quxpiam remota objedba, viflbilia per 
unamSpecu& fcncftram. 

2. ' Duo eligebantur objedh A& B, fere horizontalia, & a Spe- 
cula fatis difllta, quorum diflantia vif^ vel angulus A C B elfet 10 gra- 
duum , vel non multum differret. A erat latus extremum turris qua- 
drangularis in pago extra Suburbia ; B vero latus verticale camini in 
extremo Suburbio , & angulus A CB 9° 58'- 

3. “ Quadrante horizontaliter polito , qusque centro C fixo ma- 
nente in eodem puniflo, in quo fuerat centrum Scdloris pro dimenfione 
anguli A C B , dirigelxitur primo ad objedhim A radius C 9, live ipli 
congruens radius primarius ^(ftoris , decadi non* jam applicati. 

4. " Priusquam converteretur Seftor verfiis objedium B, alligan- 
da erat politio Quadrantis per minorem tubum , comragi Quadrantis 
firme adtfeidhim , direda ejus dioptra telefeopica ad objedhim aliquod 
aptum. Proinde ad hunc ufum commodus mihi erat alius minorSe^r, 
utpotc quo firmato , mobilis ejus tubus ad latiorem campum excurreret. 

5. * Deinde promovebatur Seftor ad decadem oifhvam, ut ra- 
dius primarius radio C 8 congrueret , & poftquam conftiterat ex im- 
mutata diredbione tubi exploratoris , 'Quadrantem a fua pofitione non 
recclTiffe, dirigebatur ad objedlum B Sedkoris Alhidadaj tum ex indice 
Gurioris apparebat, an angulus 9 C 8 aequaretur prius invento A G B, 
vel quantum ab eo differret , & an per exceflum , vel per defedbum. 

6. * Ita quoque adduifbo radio G 8 ad lineam G A , & rurfus al- 
ligata politione Quadrantis, applicabatur Alhidada radio G 7 pro exa- 
mine anguli 8 C 7, & ita porro. 
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Scholium. 

Q Uia vero mokjlum, imo difficiBimivn erat Quadrantem circa cen- 
trum C ita movere atque fiatuere, ut r aditu Seiiorit primaritu Ji- 
ve decadictu , pracije tenderet ad ohjeHnm A , utebar radio mobili, (y 
a decadico utcunque deviante. Nimirum direiio radio decadico ad vi- 
ciniam obje£ii ji , Jirmatoquc Quadrante , nec non ejut pqfitione alligata, 
dirigebatur ad A dioptra mobihi telefcopica, notando deviationem indici» 
ad dexteram per Jtgnum , ad finijlram per Jigmun — . Contra ve- 

ro quum direihu ejfet r aditu decadiem ad viciniam objcili B, radius 
mobibsadB, deviatio indicu ad dexteram notimda erat per Jtgnum— , 
ad JiniJlram perjtgnutn . 



§. V. 



E-xamtn reSificatio A/hiJddte telefcopicA. 

T Ubus orichalcicus hujus Alhidadae , longitudinem habens pedum 
Viennenduni 6 i , conilae duabus partibus invicem adferrumina. 
tis , quarum infima & brevior & latior dl , ut majorem Micrometro 
campum relinquat. Tubi orificiis indudhe liint breviores fillulz, intra 
tubum mobiles, una pro lente objcdliva fiipra centrum inclula,& alte- 
ra pro Micrometri capfula extra limbum appofici. 

I.' Hujus caplulae pofitio (per quam fila , quse horizontalia di- 
cuntur, vere furent horizontalia ) ilium examen fubibat in lingulis ob- 
Icrvatis allrorum culminationibus. Harum momenta & altitudines 
quum innotellxrent , Oblervatori vacabat Quadrantem & in Meridia- 
no, & ad perpendiculum ftatucre , lidcrisque appuKlim expeiflare, do- 
nec Socius in tubo fixi Quadrantis contigui , ejusdem culminationis ini- 
tium oblcrvaret. Tunc, aftri fpecie in tubo apprente, corrigi poterat 
deviatio fili horizontalis a Icmita ejusdem Ijjeciei, pollquam a medio 
verticali filo receflerat, quoniam per tympanum, rot* ( ut ajunt ) 
coronatae , circumvolvitur Micrometri capfula ( ut quavis hora 
filum quodlibet adduci polFit ad parallelum Uderis ) index vero exilis 
orificio tubi additus indicat in ipfi rota coronata horizontalem Micro- 
metri politum , qui ad definiendas altitudines apprime requiritur. 

2.* Ita quoque per allrum culminans , cujus Ipecies apparet in 
tubo & red» & inverlb , dignolcitur politio apta, vel erronea plani 
dioptrici , eodemque fere modo corrigitur ut uipra in Quadrante fi- 
xo (a). Pollquam enim appulit allrum ad primum verticale filum , 

pullo 
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paullo ante luam culminationem capitur qus altitudo , aequatione per- 
pendiculi , n quae fuerit , non n^Iedba : vel lalcem a Ibcio notatur de- 
viatio perpendiculi, ejusque titulus additionis, vel fubtradtionis, & pro- 
tinus Curlbr in limbo firmatur. Mox adjuvante Ibcio tubus inverti- 
tur, & Curibri rurfus adftrinj^ur : tum rcljjicitur ad perpendiculum, 
quod (i eidem pundbo congruerit , altitudo prodibit priori arqualis , adeo 

S ie habebitur verificatio qu'.efica j fi vero perpendiculum diverlb pun- 
0 congruerit, dimidium hujus differentiae dabit meniuram ejus aberra- 
tionis , corrigendae per elevationem aut deprelTlonem fili horizontalis 
dioptrid. 

3.“ T utius tamen atque commodius hoc examen lulcipitur diur- 
no tempore per quodvis fiabile objedtum latis difians Sc dillindfe con- 
Ipicuum, qualia funt turrium falhgia, latera feneflrarum , anguli xdi- 
ficiorum , vel hilce fimilia. Sc( 3 »r namque a Quadrante amovetur , & 
fulcris idoneis ita firmatur, ut ejus planum fiat horizontale, vel alteri con- 
gruat, ad horizontem quomodocunque inclinato ( re£);o tamen ad ver- 
ticale, quod per centrum Se&oris, & per objedbum vifum tranfirc con- 
cipitur) & altitudinum dioptra, qux horizontalis efle Iblet, fiat vertica- 
lis j utpote ad verticalem lineam, vel ad anguli verticem direda. Gur- 
iore itaque una cum Sedorc integro , immoto manente , tuboque in- 
vcrlb, & fuo Curibri rurfus adftrido, fi ad objedi Ipeciem dioptra re- 
dierit, immediate conflabit eam elle redle dil]x)fitam. Sin autem ab- 
erraveit, eodem plane modo corrigi poterit promoto vel rctradlo Micro- 
metro , lemifle anguli aberrationis inventx , donec repetito examine ab- 
erratio evanuerit, ut liquet ex Corollario §. IX. 

4.' Sic demum examinatur , eodemque modo corrigitur pofi- 
tio plani verticalis dioptrid , live fili verticalis primarii , quod , in prae- 
sta politione Sedoris , horizontale videbitur. Eo enim addudo ad 
l{x:ciem ejusdem objedi , vel cujuspiam horizontalis , per elevationem 
aut dcprcilionem alterutrius fulcri, cui Sedor innititur, ipibque Sedo- 
re firmato ( & , fi placuerit, ejus politione alligata cuipiam flabili pun- 
do, per tubum breviorem Sedori adllridum, utinScnoLI.$. III.) poli 
verfionem tubi, fi ad dioptram apparenter horizontalem eadem objedi 
Ipecies redierit , oflendet planum verticale dioptricum elle in axe tubi , 
vel a limbi plano zquidill^e. Si demum evagatio aliqua inventa fue- 
rit , pariter corrigitur promovendo aut retrahendo verticale fi. 
Ium , vel integrum Micrometrum a plano limbi. Sed non refert 
hoc planum verticale dioptricum tam exade collocari, utpote non 
prxdie allrorum appulfibus ad Meridianum , led politioni Quadrantis 
in iisdem appulfibus , adeoque lods genuinae altitudinis determinandis 
defli natum. 
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CAPUT III. 

De reliquis Quadrantibus , aliisque mobilibus 

Organis. 

Que de priori Quadrante mobili haftenus expofita funt , pleraque ad reliquos 
Quadrantes aliaque hujusmodi organa pertinent. Expedit iuque hoc unico 
Capite brevem eorum omnium dcfcriptionem compleri. 

§. I. 

Quadrans alter mobilis , priore minor , flruBurst parum 

druerfa. 

Q Uadrans orichaldcus Q_H V C radium habet unciarum 20 . Mu- 
nitus ell autem arcu chalybeo ad pofhcum ejus limbum , & ar- 
maturis ad ejus latera normalibus, adlbi^usque cono ingenti orichalci- 
co, qui per axem /«aretur a plano limbi produdbo. 

Integer hic conus immergitur conceptaculo T R, infra horizon- 
talem circulum orichalcicum O K minoris radii adferruminato, cui 
exadb congruit & /«nper adhzret, a /uo & totius machinae fuperin- 
cumbentis pondere detentus. Utque lenius volvatur, & Quadrans ad 
quemlibet verticalem facilius adducatur, appolitum e/l manubrium, cujus 
tympanum percurrit marginem denticulatum O R. Interior iple mar- 
go divi/iis eft in gradus , adje£h> Sedtorc , quo Unguli gradus in minu- 
ta dividuntur. 

Efto V C Q_ planum Quadrantis , erit B D le(fHo coni per idem 
planum : E C F Icdtio conici conceptaculi a cono fejundb : E G F 1^ 
dbo conjundti horizontalis circuli E D F : I L feftio fupernK matricis, 
circulum E D F ligneo fulcro adfhingentis: L M fedtio lamina; odhiiv 
gularis : N O fedho matricis infimx , per quam conus fuo concepta- 
culo pro lubitu adflringitur. 

In fifhila P p orichaidca Quadranti ad pollicum partem annexa, 
& fulcris V L , V l, c d firmata , perpendiculum pendet , ac vertica. 
lem indicat politum primarii lateris V C , vel ejus deviationem in la- 
mina aequationis adjedba. 

Regula ferrea F C K imminuendo ejus ponderi quantum licuit, 
excavata, & in pollica parte, ultra limbum excurrente, armata, aequidi- 
flat a plano Quadrantis, quantum exigebat cralTides lamina: H 1 limbo 
immediate adhaerentis. Movetur h*c regula circa centrum C inflat 
longioris AIhidadae , hinc uno pede citra idem centrum , illinc fcmial- 
tero ultra limbum protcnfL Virgis KGCD, KICO fuidtur re- 
gulz hujus extremitas utraque , quarum una Sedloris centro K, altera 
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iniervit arcui D E V in gradus 22 & graduum minuta divifb , Qua- 
drantem ampliante ad radium 5 pedum. 

Radius Scdtoris primarius F C K (iRitur ad quamlibet graduum 
decadem limbo Qj^ranOs inct^m, & per clavos, binis foraminibus ad 
eandem i[x;dk)ntibus , in lamina & in limbo flbi congruentibus, infixos 
detinetur. 

Tubus demum orichalcicus K X pedum 6 & telefcopium , & Al- 
hidadam Sedtori praebet , Curlbrc fuo & Micrometro inRrudhm. 

Quando itaque Curlbr infra radium primarium dcfcendit , addi 
debent ejus decadi gradus reliqui , & minuta in arcu Sedlnris indicata ; 
demi autem, quando Curlbr lupra radium decadis elevatur. Verumta- 
men turius lumitur decas proxime minor , cique adduntur reliqui gra- 
dus & minuta. 

HocQuadrante frequenter utebar ad altitudines correlpondentes, 
quoniam per manubria horizontali circulo, & arcui Curlbris , & fulcro 
appolita , Quadrans & ad congruam altitudinem , & ad verticalem , & 
ad perpendiculum facillime adducitur ; imo in pluribus fucceflivis ald- 
tudinibus perpendiculum conlFantcr congruit Quadrantis radio. 

§. II. 

Quadrans verticalis major , mobilis & ampliatus. 

A Reus chalybeus AB? f, tres virg* chalibeat CE, C B , C F,Tab.vm 
inC conjundhc , lingulas pedum 5, duaeque breviores G E,G F 
compgem formant communis Quadrantis allronomici. Addita cA 
alia verticalis G g, quas cum Ubi a^AricAo Quadrante A B a e volvitur 
in cardinibus G & ingenti pyramidi ligneae M O R affixis , perque 
conluctum perpendiculum pendens in orichalcica HAula ? in Qua- 
drantis compage firmata, iple Quadrans in litu verticali Ihtuitur. Ad 
ulum perpendiculi adlunt cochleas verticales O , R , Q, elevandis vel 
deprimendis lingulis lateribus pyramidis lupra qus tripodem live bafim, 
una cum integra machina mobilem per fubjeiAas volubiles elliplbides, ut 
in fulcro prioris Quadrantis. Arcui A B a aptatas lunt plures orichal- 
deae quaciratas laminulas , adferruminatx normalibus fillulis, arcum per- 
vadentibus ad graduum decades lignandas , ad foramina requilita, Iha- 
tumque quoddam parandum pro applicatione Sedloris K D E F, lon- 
giorem radium habentis. 

Hunc Sedorem compingunt fiftui* tripLccs ex ferreis bracteolis 
compadhf, fibiqueconlblidatas,in radios K E, K e, aliaque SeCtoris ful- 
cra difpolitae. Arcus orichalcicus D E F, radio K D pedum 71 deleri- 
ptus, longitudinem habet graduum gt. 
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AKus minor arcus Bi, Sc6lori adftridh», duabus lonpcr adhscret 
quadratis laminulis arcui A B a aptatis, perque duos clavos congruis fo- 
raminibus infixos Sctfbor ad alterutram decadem applicatur. In ejus- 
dem arcus extremo B patet feneflella, deferens lineam fiduciae. 

Tubus telelcopicus K E pedum 8, conluetis lentibus & Micrometro 
infiru£h]s, Alhidadx partes implet, ut in prarcedentibus. 

Hic Quadrans percommodus efi obfervandis ecliplibus lumina- 
lium, immcrlionibus, emerfionibusque jovialium, lidcrutn, planctarum- 
quea Luna occultationibus, rarioribus Mercurii, tarillimisque Veneris 
in Sole vife congrclFibus. 

§. III. I 

Minora quadam & mobilia hujmtnodi organa. 

T»b. II. l°-/^Uadrans(fl) AftronomicusKLMluftincturamobiliferreofulcro. 

Lib. I. vSt Hunc vir eximius , diu intima mihi amicitia conjundtus Carolus 
Jofephus Merula, Mediolancnlis Collegiatus, & ad integri Status confinia 
deputatus Geometra, Civilis Architefturx , Hydrometriae, Dioptric* 
aliarumque partium Matheleos apprime do^his, a domefiico Mechanico i 

fibi confirui curavit , ipleque in gradus & minuta peculiari artificio di- I 
vilit , Cubos celelcopicos lendbus a fc politis inftruxic , deinde ad ufiim 
meae Specui* , inlculpto fiio nomine , mihi donavit. 

2°. In N oftenditur poftica facies orichalcici femicirculi, tripodi fer- 
re* innixi, ad angulos & altitudinum & difiantiarum omnium capiendos 
idonei. Diameter eft unciarum ig, addito ad ejus ampliationem Sedo- 
re radii pedum 2 i cum fuo tubo mobili telefcopico. Ad ejus motum ad- 
funt tres cochlex chalybe*, ut vocant, perpetu* , totidem rotis orichal- 
cicis oblique dencicukicis aptat*, ut horizontalitcr & verticaliter moveri 
poflic, nec non in quovis plano inclinato conditui. Adeft quoque fiftula 
perpendiculi ad ufum verticalium angulorum , & duplex tubus telcfcopi- 
cus fub ipfa femicirculi lamina, in plano diametri ad limbum redbo. In 
ejus margine verba h*c incila leguntur : In limbo hujnt femicirculi ha. 
bentwr decades ^aduum , ad quarum aliquam , prout angulus exigit, 
JiJlitur Alhidtma , 0' clams juxta numeros foraminihm adferiptos infi- 
xis apte firmatur. 

3". In arcu autem Se<floris inlculpta fiint h*c alia verba ; In hoc at. 
cu numerantur reliqui gradus ^ minuta ultra decades femicirculi. 

Circulus orichalcicus Q_, cujus radius unciarum 8, per applica, 
tum SciSborem ampliatur ad radium pedum 4 p 

Seftor 

(i) rtdtftt gjm dtjtrifthmm 4 f. HiUfif. Je U Hht in Tahk Afitv». 
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Se£lori adlbiiHz liint duz laminz , quz circuli limbum percur- 
runt, ciqueadhzrcnt, duplici clavo, & Iupra& infra centrum congruis fo- 
raminibus infixo. Tubus telefcopicus conicus, nimirum ad partes lentis 
ocularis magis expan(us,utadjc6lo Micrometro ampliorem campum prz- 
beret,ad polbcam circuli faciem & in plano diametri primariz,ad limbum 
retVo, firmatus eft. Ad id adjedh fiint loculamenta , utrinque limbo 
affixa , in quibus ipfe tubus detinetur j ita tamen ut per appofitas co- 
chleas ad utramque partem tantillum moveri pofllt & ad primariz dia- 
metri planum adducu 

Elevatur itaque hic circulus inftar Quadrantis Aftronomici per 
diredfionem tubi fixij adeoque perpendiculum in Scftore pendens , & 
extra ejus arcum non excurrens, indicat in ipfb arcu , quid addi vel de- 
mi debeat a decade, ad quam Sedor applicatus fuerit : utque decas illa 
in Congedum prodeat, aperta eft feneftella in utraque Sedoris lamina, 
deferens lineam fiduciz. 

Arcus Sedoris eft graduum 14, & per alios concentricos, lincas- 
que transverlales , gradus finguli dividuntur in loo partes zquales. 

Ad angulos in horizontali plano vel in alio quolibet capiendos, 
alius quoque tubus telefcopicus Sedori applicatur inifar Aihidadz , in- 
ftrudus curfbre, manubrio & tympano, quod Sedoris arcum denticula- 
tum percurrit. 

(Congruentibus perpendiculis, & in circulo & in Sedore penden- 
tibus habetur identitas vel coincidentia radii Sedoris cum diametro cir- 
culi. Per inverfionem tubi habetur examen Aihidadz, qua demum di- 
reda pro lubitu ad objedum aliquod aptum', firmatoque in ea pofitio- 
ne Circulo atque Sedore, tubus quoque fixus ad idem objedum dirigi- 
tur per cochleas, ejus loculamentis appofitas, vel per integri Micrometri 
motum; ficque verificatur,aut redle difjionitur ejus planum dioptricum. 

Sub centro Grculi ad pofticam ejus faciem confblidatus eft cylin- 
der orichalcicus latioris bafis , utrinque patens juxta diredionem tubi 
fixi , cui tranfitum dat , & cylindro adhzret ingens conus chalybeus 
truncatus , cujus longitudo 6 unciarum. Circa communem cylin- 
dri & coni axem tornatus fuit circulus , una cum affiilb annulo , infra 
limbum normali, dzinus autem chalybeus inftar axis immergitur ori- 
chalcico conceptaculo, cui congruit, atque a fua matrice pro lubitu ad- 
ftringitur; ita tamen ut leniter moveatur in plano, ad axem redo. Ad 
hunc motum axi &cillimefuppeditandum addita eft in ejusfuprema bafi 
rota oblique denticulata cum requifita cochlea perpetua , inclula locu- 
lamento, quod conceptaculo ejusdem axis acccfiit. 

Alia qutx^ue appofita eft horizontalis cochlea, qua conceptaculum 
una cum inclulb axe , atque cum integro circulo volvitur circa vertica- 
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lem clavum, affixum fubjc(fbe laminae horizontali ferreae, fulcro ligneo, 
in pyramidem truncatam definenti adftri(n:aej adeoque Grculus cum Sc- 
flore ipfi arquidiftante fucceflive adducitur ad hoc, vel ad illud proxi- 
mum planum , priusquam fulcrum aliter dirigi debeat. 

■nb. IX. 4.° In Qjndiratur exiguus orichalcicus lOTicirculus diametri un- 
"S" '• Ciarum iO,at per Seflorem ampliatus ad radium fere 2 pedum, ut in titu- 
lo legitur : ad ufum Afironomicum, Geometricum ^ Ubellatorium. Duo 
tubi cylindrici paralleli fimul adllri(^,& Seflorem compingunt &: perpen- 
dicula includunt quorumaltcrutrum adhibere liceat in conliieta fic inver- 
la pofitione inftrumcnti. Duo alii breviores tubi telclcopici & in oppoli- 
tis direflionibus , diametrum primariam conftituunt, Icu potius planum 
per iplam diametrum, & normale ad lemicirculum, adjeflis cochleis in 
communibus tuborum loculamentis , ut ipli ad congruum planum ad- 
ducerentur. 

Fulcmm orichalcicum , quod axem fuftinet centro fubjeflum, 
confiat tribus cochleis perpetuis, totidemque rotis oblique denticulatis, 
ut inftrumentum quolibet in plano confiitui & moveri queat. Singuli 
hujus fulcri pedes contrahi pofiunt & protrahi per longiores cochleas, & 
concavi funt, ut longiores alios pedes ligneos admittant. 

Hunc lemicirculum, utpote parvae molis, anno elaplb obtuli Viro 
ClarilTimo mihique amiciflimo Patri JosephoFranzio S. J. hujus 
Caelarci Collegii Academici Afironomo , ut eo uteretur in itinere By- 
zantium fulcipiendo cum Legatione Grfirea. Quumque rediifiet, ga- 
vifus fum utilem ipfi fuifle ad AfironomicasOblcrvationes habitas, quas 
cum variis aliis ad Antiquitates, Phjdicam , Geographiam Ipcflantibus, 
occafione data cum eruditis communicaturum confido. 

T»b. IX 5.° T res alii habentur femicirculi majores orichalcici R, S,T, quos 
peculiariter deferibere non refert, quum ex eorum delineationibus, & ex 
praiccdentium dclcriptionibus abunde percipi polfint. Diametros ha- 
bent unciarum 16, 15 & pauciorum , perque leflorcs adjeflos amplian- 
tur ad radios 2 i, 2 f, & 2 pedum. Singuli tubis dioptricis, & fixis & mo- 
bilibus, ac perpendiculi fifiula infirufli funt Fulcra orichalcica duorum 
Fig- 2- R,S, fere non differunt, nili magnitudine a fulcris priorum N &Q^(«) 
** Ad fulcrum autem reliqui femicirculi T fjxflant duo genua xqualia , 
quorum utrumque confiat cx'lindro,adferruminatocralfiori regui* mu- 
nitx patentibus annulis chalybeis , & per cochleas ad libitum coarflan- 
dis, qui alterius genu vel axis cylindrum adfiringant j quemadmodum 
apud Celeberrimum de la Hire. (i) Duo hiec genua fimul junguntur 
ad femicirculi ufum in planis inclinatis j at in verticdibus unicum liiffi- 
cit : in horizontali nullum requiritur. Pro faciliori motu aptatae funt 
tres cochleae perpetuae, totidemque rotae oblique denticulatae. 

SECTIO 

(a) fauB» anfi deferi/fimut n, 2. ^ 4. (b) T*^. /^nn. cHt. f. 58. 
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SECTIO VI. 

De Micrometm. 

Lineis aut filis vel crinibus dioptricis , tubo telefcopico pridem aptatis , eximia 
cum indullria utilitateque acceflit applicatio Micrometri. Cujus quum mul- 
tae tam deferiptiones , quam delineationes prodierint, eas invicem & cum hac 
nollra conferendo patebit , quanam variatione, quove progreflu ad hodiernam 
formam pervenerit. 

Prscipuum machinulae hujus artificium confidit in circumvolutione cochles fpi- 
ralis cylindricae, matricem fuam juxta communis axeos diredionem moventis, 
& cum ipfa lineas aliquot in accelUim vel recelTum ab aliis dxis & parallelis, 
plerumque horizontalibus, quandoque inclinatis , interdum etiam verticalibus, 
ut fuo loco exponetur ; femper tamen redis ad axem cochles motricis. Qui 
motus fi & uniformis obtineatur, & ejus menfura innotefeat in partibus circuli 
maximi, nihil in hoc genere fubtilius, nihii exadius optari potell. 

CAPUT L 



De StruBura Micrometri. 

Partes hujus indrumenti quaedam funt Habiles, & quxdam mobiles. Stabiles,aut 
fixae dicuntur , quae in eadem manent Jc a radio & a limbo & a tubo dillan. 
tia , ut quadrum primarium cum ejus apparatu , capfula , plerumque unica, 
quandoque duplex ( interna fcilicet ac externa ) ejusque operculo appodtus 
circulus major, interdum & minor fundo capfuls adjedus,ac index alteruter: 
verbo, quidquid a cochles motricis circumvolutione non pendet. Quamvis 
enim omnes & finguls hujusmodi partes ut rede applicentur , in ipfo tubo 
telefcopico moveri debeant ; quippe adduntur adminicula , quibus quam facil- 
lime ac prompriinmc,pro ut exigitur, moveri poflint, hic motus non nili prs- 
liminaris efl, & difpolitioncm,non ufum machins refpicit. 

Partes vero mobiles vocantur, quae fitum variant & didantiam ab aliis fixis atque 
Habilibus, ut cochlea primaria, index ipfi afiixus , curfor & integer ejus ap- 
paratus. 

§. I. 

Quadrum primarium feu Jiabile. 



L Amina hujus oblongi quadri orichalcica eft, & optimx notx, malleo Tab. f, 
infuper indurata , ut flexioni refiftat, ecfi cralTitiem dimidiae linex 
non habeat. In utraque lateris A B extremitate anfulas habet A & B, 
ad iplum latus AB, & ad quadri fuperficiem normales &. perterebra- 
tas , axibus foraminum in eadem redta linea , ipii lateri A B parallela 
exiflentibus. 

Cavitas anlulae A major eft cavitate alterius B , ut cochlea cylin- 
drica, mobilis limul &motrix a ^,an(ulisA Sc B inclula,inAcralIior,in 
B gracilior, defeendere nequeat ex A in B, 1^ neque alcendere ex B in A 
ob trajedhtm obicem infra B j adeoque non alium, nili circularem mo. 
cum circa fuum axem admittat. 
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Habet quoque latus A B armaturam chaiybeam , ipfi normalem, 
eidemque ad pofticam p>artem , nec non anflilis A & B per cochleas a,y 
adftridtam , fencftclla in ^patente ad inlpedbonem fcalac, Curlbri appo- 
llce. Huic armaturas contigua eft oblonga & angufta laminula defti- 
nata parallelifino Curfbris cum axe cochleae motricis « b. 

Ad latus oppofitum C D conlblidatse funt fillulac C >£ , D «/ad 
ulum cochleae alterius cylindricae c d , &c cum ipfa communem axem 
habentes. Haec cochlea Ibiralis c «plerumque fca manet , & capfulx 
fundo alligata, neque adhibetur, nin ad politionem Micrometri, quan- 
do nempe quadrum integrum A B C D movendum eft in plano , nor- 
mali ad axem tubi j ficque filum horizontale in eodem axe conftitucn. 
dum, vel certe in plano dioptrico , aequidifiante a linea fiducix. 

Latus horizontale A C habet in poftica ejus parte duas anfulas 
perterebratas atque ftriatas D, E, quibus inducitur horizontalis cochlea 
cylindrica f g, caplulx latera verticalia pervadens , iisque detenta , per 
quam integra compages Micrometri moveri poteft in acceflum vel re- 
cefliim a limbo Quadrantis. 

Ne autem cochlea horizontalis /j' ab anluUsD, E, nec non a ca- 
plula Micrometri penitus extrahi debeat, quotiescunque quadrum A D 
a (ua capliila extrahendum eft , latera verticalia capfiil* non Iblum per- 
forata funt infScg, fed crenas habent ulque ad capliilx orificium pro- 
tenlas , ut ipfum quadrum A D una cum adhxrente cochlea fimul 
extrahi poflit. Per laminas autem YW, hi, infii g perforatas, & co- 
chlex f g adh.xrentes, cum ipla & cum quadro A D mobiles, eadem co- 
chlea f g capfiilx adftringitur , ut integra Micrometri compages in lua 
qualibet intra capfulam elevatione permaneat , libero tamen adhuc ma- 
nente quadri A D motu in acceflum vel recellum a limbo Quadrantis. 

in infimo hujus caplul.e latere D C, ad partem C adjeda eft ob- 
longa lamina H h, extantibus limbis inclula,& mobilis cum cochlea cd, 
iplam pervadente, refpondens operculo pariter mobili, ad conciliandum 
parallclifmum totius Micrometri in acceflum velrecefliim a limbo Qua- 
drantis. Utque hxc lamina H ^ in praeordinata politione firmetur, pro- 
minet cochlea^, matricem fuam habens in fundo capfulx, patente cre- 
na i /, qux motum laminx admittat , quoad per cochleam ipfi capfu- 
lx fundo adftriifta fuerit. 

Apertura quadri A B D C metitur campum Micrometri. Hunc 
porro campum dirimunt linex rcdbe vel fila, feu crines , e quorum ex- 
tremis quadratum componitur , & a duobus mediis five primariis divi- 
ditur in quatuor quadrata minora, quorum lingula fubdividuntur a dia- 
gonalibus in quatuor triangula recftangula, xqualia & ifbfcclia. 

Tres itaque habentur linex rcdbe verticales, tres horizontales & 
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dux obliqux Hve inclinatae ad angulum l^iredhim , earumque iingu* 
h luis deibn:incur oHidis. Et (i enim dux fblx fufficerent , una verti- 
calis, & altera horizontalis; habent tamen & alix dux laterales, earum 
utrique parallcix, nec non inclinatx ufus eximios. Diagonales enim quan- 
doque infn-viunt ad femitam Ipeciei Solis aut (ideris alcendentis vel de- 
Icendentis, in quadrantibus mobilibus determinandam : quandoque ad eli- 
ciendam difiCTentiam altitudinis adri, fupra vel infra horizontale nlum cui- 
ininantis,cx tempore fluente inter appulfus,& ad flium inclinatum & ad 
verticale. In utroque autem Quadrante fixo & mobili utilia funt fila in- 
clinata live diagonalia , ut dignofeatur horizontale primarium inter alia 
tam fixa, quam mobilia , eidem primario parallela. Juvant etiam ad 
corrigendas obfervationes habitas Micrometro male conflituto , ut infra 
exponetur. Lateralia fila, qux verticalia funt , quandoque profunt ad 
verificandum tranlitum aliri per verticale medium, & non raro ad eru- 
endum eundem appulfum, a nube interpofita occultatum. Per ea de. 
mum, qux fiint horizontalia , opitulante proximo ex mobilibus, prom- 
ptius capiuntur diametri luminarium, intervalla fideris a parallelo alter, 
utrius Lunx limbi vel ilderum, inter fe parum dillantium. 

§. II. 

Qitadrum alterum mobile , feu Curfor Micrometri. 

n Oc etiiun quadrum N O o » oblongum eft, & longitudinem inter- 
nam ac latitudinem , five integram aperturx menfuram, eandem 
habet cum primario. 

Latus N O coniblidatam habet fiftulam P Q cylindricam , & 
matricem cochlex primarix, atque motricis qux proinde ita difjx)- 
nenda fuit, ut in ea graderetur quam maxima xqualitate. 

Hoc itaque quadrum motu fuo proferpit in priori fixo A B D C 
ex A in B , vel ex B in A ; ita quidem, ut luperficies unius vix contin- Tab. t, 
gat alterius fuperficiem, & ambx (e(c invicem leniter lambant, neque f'* *- 
motui Curibris, utpote politx, refiflant. Extremi margines laterum 
N O, » 0 inllti funt laminulis quadri fixi A D, ut, dum inter illas mo- 
ventur, paralleli maneant, & ubi & filo primario, a quo laminarum di- 
redbo xquidiftat. Siquidem hic Curfbris motus & lenifllmus efle de- 
buit & oblequentifllmus circumvolutioni cochlex primarix (ive mo- 
tricis a h, omni amota reflflentia, qux Curibris grcflum vitiare valeat, 
omnique evagatione Curfbris a plano quadri primarii. 

Sptium internum N o dirimitur a tribus lineis, filis aut crinibus, 
horizontaliter protenfis & xquidiflantibus ea prxcife menfura , qua 
diflant fila horizontalia quadri, primarii , ut , quando medium me^o 
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congruit, lateralia quoque invicem congruant, & quando laterale alter- 
utrum medio coinddit , medium quoque coincidac alteri laterali. 

Spatia interna utriusque quadri vacua liint, vel laltem diaphana. 
Ut in iisdem appareant fiderum facies, dilci luminarium, planetarum- 
que, utque appulfum Ipeciei ad nlum verticale quodlibet intueri liceat, 
& horizontale filum fixum aut mobile ad fpedem vilam adducere, inde- 
que momenta culminationum , gradus altitudinum, planctarum diame- 
tri i macularum Lunz , fatellitum Jovis , & exiguz lidcrum difiantiz 
dc&iri polTInt. 

C^andoque implentur eadem Ipatia laminis vitreis planis atque 
politis , in quibus linez rcdbe quam tenuilllmz duci poliunt , ut infra 
indicabitur. 

CAPUT II. 

De lineis^ ^ Capfula Micrometri, 



Tab. I. 
Fij. I. 



§. I. 

Campus Micrometri, ejusque Svifio. 



I*,OE<Sio tubi dioptrici , & ad axem recita & per focum communem 
k3 utriusque lentis (objet^vz Icilicet ac ocularis) dudla, locum af 
fignat Micrometri campo , in quo quidem vividifllmz apparent obje- 
dlorum imagines , & vel in eodem utu manentes, vel eundem mutan. 
tes , pro ut objecSb fuerint flabilia, ut pleraque tcrreftria, vel motum 
habuerint , ut omnia cceleflia. 

2°. Planum verticale per axem tubi fecat Micrometri campum 
in duo fpatia , quorum unum dextemm , alterum finiftrum, leu orien- 
tale , & occidentale, li planum verticale fecans fuerit meridianum j 
quale nimimm fupponitur in quadrantibus fixis, inque mobilibus & ad 
Auflrum vel ad Septentrionem dire^is. Sc^o hacc innatur a linea 
verticali V v , quz fane verticalis non efl , nifi quando tubus in hori- 
zonte flatuitur ; quippe in horizontalem degenerat , quando idem tu- 
bus ad verticem dirigitur. Spedht ea tamen ad verticalem circulum, 
in cujus faltem plano invenitur, quzeumque fuerit pofitio Micrometri: 
vel ad horarium fpedlat, quando lacus V v horario cuipiam congruit, • 
adeoque fideris appulflis normales contingunt in aliquo e filis , ad ip- 
fum V V normalibus : & ideo appulfuum linea quandoque appellatur. 

3 *. Planum per axem tubi dioptrici , quomodocumque dire<%, 
& reAum ad verticale deferiptum , Micrometri campum bifleat in duo 
alia fpatia, fuperius nempe five afczndcns, & inferius flve defeendens. 
Hzc felfiio indicatur ab horizontali linea H quz, quamvis non fit in 
horizonte centri lentis objcdHvz, nifi quando contingit tubum horizon- 
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talitn* dirigi, manet tamen horizonti parallela , & aliquem reprzlentat 
ex altitudinum circulis, qui parallelos (iderum tangunt in fupremis eorum 
& infimis punctis, vel eosdem iccant in pundtis quibuslibet intermediis. 

§. II. 

JVou in lineas^ crines & Jila Micrometri. 



L Inez omnium tenuilTimz lunt , quae culpide adamantino ducuntur 
in laminis vitreis, planis, terfis atque politis j fic enim conlhntes 
manent, utpote ab omni acris alteratione, vermium corrofione, aliis- 
que accidentibus crinium aut filorum immunes. Nec quidquam lub- 
dlius aut fiabilius haberi potefi'. 

Ut autem hujusmodi lineae perquam exiles & nitidae prodeant, cu- Tab. r. 
/j)i$ adamantinus non manu ducendus, led tenui chorda trahendus ell ope ^'S' 6. 
curlbrisC, mobilis inter duas parallelas cralTlulculas regulas A B, D E, & 
ab iisdem in eadem diredlione decenti j utque linea pro lubitu crafTior 
evadat, ipfi curlbri fuperadditur aliquod pondus, quod fulcum adaman- 
tini cupidis r profundiorem efficiat. 

Ambae parallelz regulx, quamvis inter fe fixx, motum tamen fi- 
mul habent utrinque in accellum vel receflum ab alia regula F G, prius 
in apta pofitione nrmanda,ut per converfionem cochleae longioris alter- 
utrius vel utriusqueH, I ipfie parallelz rcgul* promoveantur, vel ab ea- 
dem fixa retrahantur, donec adamantinus culpis exadle congruat utri- 
que dato pundo lineae ducendz. (^o artificio ad longiores regulas 
extenfb , jam pridem utuntur mei artifices in fcalis conficiendis , radiis, 
lineisque ducendis per pundfa data. 

Satis itaque fublata videtur difficultas ducendi lineas re^s in hifi 
ce laminis vitreis, in data pofitione dataque diffantia. 

Nec magis detrahitur claritati telefcopii a duobus inteipofitis vi- 
tris planis , quam a duabus aliis convexis lentibus , quz addi iolcnt , ut 
obje^forum imagines appareant in fitu diredfo. 

Naevis tamen fuis hujusmodi vitra non carent 5 quippe nunquam 
fitis munda, etfi recens deterla, fed fieculenta femper inveniuntur ob 
pulviiculos ipfis adhaerentes, & a lente oculari, cujus in foco confpiciun- 
tur , enormiter audbos. Quod eo minus eff tolerabile, quo magis cla- 
ritati fubtilitatique confulitur. 

FofTunt quidem haud difficulter a capfula Micrometri extrahi qua- 
dra fimul jundfa, vitraque abffergi, deinde in priftinum litum prompte rc- 
ftitui per indicem fcalz minoris infra explicandz; non tamen absque tae- 
dio & moleftia remedii fzpius applicaredi. Proinde non nili unicum ex 
meis Micrometris hifcc laminis vitreis inftruxi} reliquis vero crines, ar- 
genteaque appofiii fila, quz foicis & vitreis przferri merentur. 

G g a Crinibus 
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Crinibus autem ot^icitur i/cnJlities, quse velin imagine objedb, 
apparente intra tubum & in campo Micrometri, vel in limbo Quadran- 
tis divifo, partem obtegit haud exiguam, nimirum pluribus minutis 
eundis *qui"alentem- 2 ' Tenlio inconftans, utpote mutationibus ae- 
ris obnoxia. 3 .“ Infultus vermium crines corrodentium, ut mihi fzpius 
contigille deprehendi, prxfcrtim ubi crines equini adhibiti fuerant. 

Diluitur tamen prima objeftio per acumen oculi difeementis ge. 
nuinum pundhim contadus aut interfe(3uonis , etfi linex lefe tangentes 
aut interlccantes fuerint crafliufculx. 

Quod ad fecundam non lemper confkt, an crinis curvatura ipfi 
cerae, qua plerumque firmatur, vel crini , licciore in aere flaccefeenti ad- 
feribi deb»t. Equidem in capillis humanis , ante o€lennium priori 
meo Micrometro aptatis , nullam unquam variationem inveni. Crinis 
autem Curfbri appolitus , & cum iplo limbum percurrens , ob occur. 
rentia oflendicula difirahitur, & a linea redla in curvam degenerat. Ita. 
que glutini aut cerx ad firmandum crinem atque tendendum , in aliqui- 
quibus Micrometris fubftitui clavos cylindricos exiles e, quadri lateribus 
infitos , & externe repercuflbs ; vi tamen huc vel illuc tantillum con. 

Tab.ui. vertibiles. Horum aliqui ultra planitiem quadri non protuberant, ii 
‘‘ nempe , quibus crinis extra clavi centrum & prope limbum infcritur, 
externo nodo vel lignei cuneoli prcflura detincixlus. Praeter hoc exi- 
guum foramen , normale ad banm clavi , & bafi eidem exccntricum, ut 
cum ipfb clavo circumvolutum, fitum crinis c promoveat aut retrahat, 
reliqux dux cavitates a, i clavum integrum non pervadunt j ampliores 
tamen funt, ut furcula 0 iis intrudatur, ad clavi converfionem idonea. 

Alii vero clavi f, praeter exiguum in limbo foramen, aliud habent 
in advcrla parte, ultra quadri planum prominente, ipfique plano xqui- 
difians, ut crinis, clavum pervadens, & ab utroque limbo edudhis, de- 
inde circa ipfum clavum volutus , exiguo huic foramini demum infera- 
tur Sc in eodem firmetur. 

Qm pro crinibus allata flint, argentea quoque fila relpiciunt, eri- 
nibus prxferenda , quum Sc tenuiora fint, vel &ltem xque tenuia , & a 
vermium infultibus prorfiis immunia. Dexteritas quidem aliqua requi- 
ritur, ut refbe tendantur: utque tenfa maneant, omnibus prxfcrri mere- 
tur artificium perfpicadfliniiGrahamii, qui elafbcam vim applicuit, (a) 

§. IH. 

Capfula Micrometri. 

T Anta requirebatur interna cavitas , ut compages utriusque quadri 
commode contineretur , & Gurior five quadrum mobue , libere 
in eadem excurreret. In 

(a) fiJ. ErtiMiiJf. Ftri^tnfit itt U^ltiLz 6gurc de la Terre. C&t/. 95. Ptrit 173$. 1« 8*^« 
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In (iniUro ejus latere habetur oblonga fene(lella,quzdudhli oper- 
culo claula manet , niC quando interna Icala confpici dwet. 

In ampliore latere AC, quod anterius eil , & in opp>olIto po- 
ftico altero aptatz funt fiftube K & L, ad ipla latera normales, quarum 
polhca L, iph lateri adferruminaCa, tubo alhidadx inducitur, in eoque 
tirma relinquitur , nili quando tantillum converti debet , ut habeatur 
Micrometri redka politio per cochleam, cujus loculamentum poftico ca- 
pllilx lateri llib fillula L adllridkim eftj arcus autem orichalcicus, obii» 
que denticulatus, inilmo tubi telelcopici orificio firmiter adhxrct. 

Altera vero fillula K k non ipll capfulz lateri , Ikl oblongz la- 
minx M N confolidata , ita cum ipla mobilis clI: in recellum vel ac- 
cellum ad utrumque limbum A D , AB, nimirum ad orientem & 
occidentem , vel ad boream & auflrum , ut maneat ipll lateri AC, 
quantum hic motus exigit . excavato , femper adhxrens , & axis Icn- 
tis ocularis redhis confiituatur , vel parum obliquus ad imaginem, ubi- 
cumque apparuerit in campo Micrometri. Lxiculamcntis M O, N P, 
a quibus tubus K detinetur , additx lunt elafiicx laminulx , per quas 
ejus motus lenior reddatur. Tubus autem K k protrahi & contrahi po- 
t^ per longiorem cochleam m n , & ad ejus orificium applicatur arcus 
qr s cum fubjedbo elaterio , quo leniter adllringitur vitrum opacum ad 
tolerandos radios Solis idoneum. 

CAPUT IIL 

De Scalii Micrometri. 

Filum mobile percurrens Micrometri campum fubllituitur parallelis omnibus, que 
duci poflent per pun^a quslibct, in iiUs verticalibus allignata, adeoque hori- 
zontalibus squidiftantia; tot autem parallela fila inutiliter, & non line confu- 
fione campum obruerent. 

Ut itaque innotefeat quantum fila mobilia difient a fixis, duo habentur Scals, ei& 
terna videlicet atque interna ; duo quoque funt indices ad earum ufum adje- 
fii. Prius tamen menfuratur hsc difiantia per grefius , aut revolutiones co- 
chles motricis aut primariae ; deinde reduciturad confuetam angulorum men- 
furam, fivead minuta & fecund-'. circuli maximi. 

§. I. 

Scala externa. 

A b indice mobili h c indicantur in lubje61» drculo ah d , qui cap- 
fulx operculo firmiter adhaeret , partes ccntcflmx Ungularum re- 
volutionum, five grefluum cochlex motricis, velut in horologiis ofcil- 
latoriis minuta lecunda horaria , Uve penduli olollationes , quarum 6o 
conficiunt unum minutum primum: vel, (Icutin horologiis minoribus, 
horx flngulx dividuntur in 6o minuta prima per indicem minutomm. 
Nimis enim parvus efi arcus unius horx, atque adhuc minor arcus unius 

H h minuti. 
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minuti, ut in partes 6o commode vifibiles dividi poffit ; ideoquc divi- 
ilo hxc transfertur in alios circulos , qui a minutis primis aut fecundis 
vocari fblent. 

Tab. II. Quoniam vero index c b , utpotc adhaerens manubrio fg, fc- 
quitur motum cochleae primariae five motricis , curforem promoventis 
aut retrahentis, ipfaque cochlea motrix unicum habet motum g}Tatio- 
nis circa fuum axem , opportune contingit ejus revolutionem in limbo 
circuli concentrici a b d dividi pofle in partes aequales, v. gr. loo, & 
Cngulas pofle quam facillime numerarL 

Huic Sc^, feu verius circuli limbo infhilpti fiint duo numero- 
rum ordines, quorum exterior motui indicis ad dexteram, (Ive aborien- 
te occidentem verfus ( ut in hoc tubo ad auflrum dircdfo ) interior au- 
tem motui contrario ad flniflram , five ab occidente orientem verfus de- 
fbnatu r. Motus indicis ad dexteram refpondet dcfcenfui fili mobilis infra 
horizontale primarium , & additionis nota infignitur. Motus ad fini- 
fbam refpondet alcenflii fili mobilis, & S fiibtradtionis nota diAinguitur. 
ConArudtio hujusmodi Scalz nullum requirebat peculiare artifi- 
. cium j (iquidem agebatur de circuli circumferentia, in partes xquales divi- 

dend^&quideminicX3obcafculi facilioris compendium. Primumdi- 
villonis pundtum ubicunque flatui poterat : libuit tamen ipfum flatuc- 
re in linea, limbo Quadrantis parallela, ut a plano Meridiani numerare- 
tur motus indicis ad occidentem vel orientem. 

icholium, 

ALiu aptior videtur hujutScoLe vel 6mbi c^Jio in tot aquale t portet, 
quot minutit fecmdii aqui valet integra revolutio cocblea mo tricis, 
ut ex injpeiiiom indicis iUico appareat, quotnam minuta fecunda Jint ad- 
denda vel /obtrahenda j idque percommodum e/, quando motus Curforis 
minor e/ eo, qui rejpondet integra revolutioni coAlea, vel eum non ex- 
cedit. Quando autem Cttrforu motta non tantum ex partibus , verum 
etiam ex integris ab quot revolutionibus componitur, tunc per eum revo- 
lutionum numerum multiplicandus efl volor unius , Sf produUus augen- 
dus iis, qua ab externo indice qflenduntur. 

Novum obflacub‘m oriri pote/ a produiUone velcontrallione tubi, 
quotiescunque applicanda e/ alia lens objelliva remotioris aut propioris 
foci, cui proinde de/nitus fecundorum numerus convenire non poterit. 

Hac tamen inter fe adeo contraria non erant , ut /mul conciliari 
non pojfent ; quippe nibil impediebat, quin alius fuhjiceretur limbus, in 
totidem aquales partes divtfus , quot mintuis fecundis aquivalent/n- 
gula partes interna Scala : vel ad id alia fupper adderetur tenuis circu- 
laris lamina concentrica, pro ut Obfervatori liberet , alterutri ve) utri- 
que divi/oni ajfuefeere. 

5.IL 
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§. II. 

Scala interna. 

Q Uotnam vero periodos in fiio circulo ablblverit externus index c i, Tab. i. 

live quot grcfllbus cochlex motricis filum curlbris mobile difiet *• 
a fixo , alius internus index V X ofiendit in fubjedla lamina, per capfii- 
Iz fcneficllam Z Y conlpicua. Inlpicitur itaque uterque index, ut zqua 
decernatur fili mobilis a fixo difiantia j nifi forte confultius vifum fuerit 
ante oblcrvationem vel in obfcrvatione ipfi numerare completas indi- 
cis externi periodos. 

I.amina D E hujus intem* Scalx conlblidata cfl: matrid P Qco- Tab. I. 
chlex primarix, adeoque cum ipla matrice movetur ad motum curfb- .^1|' 
ris , live quadri mobilis, immoto manente indice V X, qui quadro flabili Fig. i. ' 
efl adllridus. In aliis meisMicrometris lamina Scalx firmata efl in qua- 
dro iVabili,& index quadro mobili adf 1 xi^us,adeoque Scalam percurrens. 

Hxc Scala interna D E divi& eft in partes 30, quarum f infjt 'x me- 
tiuntur progreflum fili mobilis ad fingqlos integros cochlex grefliis, vel 
ad lingulas indicis externi periodos. Hic numerus 30 partium conve- 
niebat longitudini campi Micrometri , & motui curlbris in elongatio- 
nem a filo medio , five ab axe tubi. Singulx vero harum 30 partium 
prxcife metiuntur fpatium , quo ad fingulus integras revolutiones filum- 
mobile recedit a fixo in afcenfum, vel in dcfcenfum. 

Ut itaque harum 30 partium integra longitudo definiretur, pun- Tab. i. 
«Jhim medium five 0 adducebatur ad indicem V X, & ad utramque par- 
tem , poli abfblutas utrinque 15 periodos indicis c b, notabantur pun- 
£la 15 & 15 , quorum utrique index V X congruere deprehenfi s fue- 
rat j ficque prodibat integra longitudo 30 partium , quarum 15 fupra 
pundlum medium o,& alix 15 infra idem pundhim continebantur. De- 
inde utroque fpatio in 5 minora, & horum fingulis in tria divifis , ab- 
foluta erat tota divifio. 

Ex hifce 30 partibus alllgnabantur 24 integro lateri quadrati 
KLMN.five diflantix filorum lateraliumE e, F vel extremorum ho- 
rizontalium G^, 1 /. Reliqux tres partes , utrinque refidux , additx 
fiint pro excuriu fili utriusque horizontalis extremi , ne manus fatigare- 
tur tot revolutionibus cochlex, filum medium extra quadrati limites ad- 
ducendo , quando alterutrum extremum illuc adduci poteft poli paucas 
aliquor revolutiones, qux, fi addantur numero 12, illico habetur integer 
revolutionum numerus debitus diflantix a filo medio. Ita quoque in 
menfurandis luminarium diametris , & fiderum a proximo limbo Lunas 
commodilfima efl integra quadrati filaris amplitudo ; fiquidem addu- 
co ad limbum inferiorem luminaris fupremo filo flabili , aliud extre- 
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mum mobile ad alterum luperiorem bmburn illico adducitur , & inde 
apparet quidnam 24 revolutionibus addi vel detrahi debeat. 

Hzc itaque interna Scala, quamvis in partes non plures quam 30 
divila, fublldio alterius extern.^ dividitur in 3000 partes aequales , qua> 
nim (Ingulz , vel quotlibet , etfl videri nequeant, numerari tamen fa- 
cillime poliunt j quod eximie juvat ad propolitum Micrometri ufum. 

Libuit demum hanc internam Scatam D E ampliare , nempe 12 
ejus partes extendere ad integram circumferentiam circuli FG, ad imita- 
tionem laudatilTimi Grahamii, cujus artificium breviter delcriplere cele- 
berrimi Parifienl«,(a)quos /equimur & illuliramus. Sub operculo cap- 
Tab. tt (illae latent duo tjnmpana, duaeque rotae denticulatae. Tympanum C 16 
^ dentium impellit lemicircumferentiam rotae D32 dentium, (Imuique Ic- 
miperimetrum alterius tympani E dentium 8- Quatuor autem den- 
tes hujus tympani E impellunt 12 partem rotae ultimae F 48 dentium j 
adeoque pCT 12 revolutiones tympani C volvitur integra circumferen- 
tia rota: F. Quia vero primum tympanum C adftritSum eft fiipcriori 
trunco cocWm primaria: a h , ic alterum concentrice adftriibm rotae 
D, habetur in limbo rotae F Scala 12 revolutionum cochleae motricis a h, 
fi». I. Superior operculi lamina duas Eibct aperturas h l, mn lemper 

« patentes, & arcubus concentricis terminatas, quarum /uperioris index f 

ofiendit numeros XII, I, II &c. limbi F ( inferioris autem index^ in- 
dicat numeros 12,1,2,3 &c. limbi G. Ab indice fuperiori yoftenditur 
quantitas motus in dcfcenfum a filo /labili medio vel externo , adeo- 
que addenda j ab indice autem inferiori g definitur menfura motus in 
a/cen/um , idcirco fubtrahenda. 

Tranfit itaque /ub indice A integer limbus circuli F, & /ub indi- 
ce g limbus integer circuli G, quando fub indice filari V X tran/cunt 12 
partes Scalae internae afeendentis aut defeendentis. 

Limbus circuli F continet 129 partes Scalae internae, & limbus cir- 
culi G partes 8i> Tranfit autem integer uterque limbus fub /lio indice 
fScg, quando tran/eunt 12 parces Scalae internae fub indice filari V X; 
igitur Scala limbi F plusquam decupla efi Scalae interna: , & limbi G 
pauUo minor quam /cptupla. 

Habetur itaque in eodem con/rc^hi Scala utraque tam externa, 
quam interna ; & quidem in priore fingulae partes Scalae fimplicis am- 
pliantur incentuplum ; in pofieriore autem in decuplum, & in /cptuplum. 

SchoHum. 



iN alio paitllo minore Micrometro Scala intemadrvifa ejl in partes (yo, 
■* quarum conjiciunt latra Quadrati Jilaris , adeoque Jilum quodlihet 
laterale dijiat a medio partibus 2%. Utque divijio earum habeatur, anu 
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pliata in Umbo circuli volubiSt circa fuum centrum , latent pariter Juh 
operculo capfuLe duo tympana ^ dua rotte. Primum tympanum lo 
dentium impeUit rotat dentium 50, £J huic rota affixum concentricum 
aliud tympanum 10 dentium , a quo gyratur fecunda rota 50 dentium , 
d? in linwit hujm rota vel circuli denticulati habentur Scala ampliata i 
fuperior nempe fere in decuplum , inferior plm quam in fextuplum, 
tipertura vero lamina opermli cum adjePlo indice pro majore Scala ejl 
ad dexteram, pro minore ad JiniJiram. 

§. III. 

Diflributio reticuli ffioe linearum Micrometri. 

r l lamina quadri primarii adhuc integra, plana & lacvigata C nempe 
priusquam campus Micrometri ex ejus area excifus elTet) delineatus 
erat idem campus R rfS , dudlis extra iplum redtis parallelis , in qui- 
bus centra foraminum filis excipiendis idoneorum atUgnanda erant. Et 
quidem i.° dudh erat verticalis linea V v , axi cochlea: primariae , five 
motricis quam exadiiflime parallela, bifariam (ecans fpatiumR r fS. 

2.° Horizontalis H h bifariam & normaliter (ecabat verticalem 
V •uln O, pariterque bifariam eundem campum Micrometri. 

3.° A duabus hifce primariis & mediis redlis lineis binae latera- 
les & parallelae E e , Fy, , 1 /' didant 12 partibus Scalae internae. 
Hae quatuor laterales quadratum formant K L M N , cujus Ungula la- 
tera xquivalent 24 partibus internae Scabe. 

Scholium. 

IJlc numerm 24 partium arbitrarim eraf, f quidem major aut minor 
eligi poterat : aptm tamen videbatur campo Micrometri , grtffiui 
cochlea , internaque cavitati tubi telefcopici , cui Micrometrum appli- 
candum erat. 

In aliii meit Micrometru minoribm latera quadrati funt partium 
50 , 40 , 30 , 20 Scala intima : in majoribm extenduntur ad Scala 
partes 60 (5 80. 

4.° Ex O dudh per K & L circumferentia circuli, tranfiens per 
reliquos angulos M, N, confirmabat jufhm Quadrati figuram, redb^- 
que politionem angulorum K, L, M, N. 

5.° Diagondes K M , L N , utrinque produdbe ultra Microme- 
tri campum in P &: /) , in Q_& q , indicabant loca foraminum pro filis 
obliquis , aut inclinatis. 

6.° Aperiebatur demum Micrometri campus , &pertcrebrato 
quadro quam tenuiflime in pundlis V v , H A, E e, tf,Gg,\i, Yp, 
q prodibant 16 exigua foramina pro aptandis 8 lim reticuli , quo- 
1 i rum 
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Tab. I. rum tria horizontalia H i, G I / vix immerfa (unt fiib quadri fliper- 
1- ficie , quantum fcilicet exigebatur , ne a tribus aliis horizontalibus qua> 
dri lecundarii (ive mobilis, tangi aut detorqueri pollent. Tria vertica. 
lia fila V V, E e, F/ profundiori fulculo immerguntur, ut horizontalia 
quam lenifllme tangant. Duo demum obliqua P p, Q_5',fub vertica- 
libus immerla, omnium maxime dilFant a quadri fuperficie. 

Fig. I. 7.” Ut horizontalia fila quadri mobilis exadte congruerent hori- 

3 - zontalibus filis prioris quadri, exigebatur, ut ipft foramina G_g, HZ>, 1 / 
utriusque quadri primo congruerent inlita cochlea motrice leu prima- 
ria lux matrici P Q, qux curlbris lateri N o adferruminata elL Itaque 
curlbre promoto fupra Habile quadrum, donec unius cavitas alterius ca- 
vitati congrueret , in eaque politione firmato, quanta fieri poterat dex- 
teritate protrahebantur foramina H h , G^, I i trans curlbris latera, in 
quibus nova prodibant Hi, Gg, I / prioribus xqualia , iisque con- 
gruentia 8 c per motum curlbris examinanda j fiquidem linea G g cur- 
Ibris ad lineam H i quadri Habilis addudba, media curlbris linea H i in- 
fimx quadri Habilis linex I / congruens invenienda erat, vel corrigenda, 
donec congrueret. 

Fig. 4. 8-° Fila curlbris immergi debuerunt poHico quadri ah dc lim- 

bo, qui anteriorem limbum quadri Habilis A B D C lambit , aut non 
nili lenillime tangit j proinde fila horizontalia utriusque quadri lunt fe- 
re in eodem plano, vel in duobus proxime contiguis, ut omnb evitetur 
parallaxis, qux a Icnlibili planorum diHantia oriretur. 

9.° Ad tendendos crines aut fila, eaque firmanda, primum vide- 
batur lufiicere in alterutro extremo nodus, aut cuneolus ex ligno durio- 
re, ut buxo vel indico j in alia vero extremitate prope oppofitum ori- 
ficium , & in eadem crinis aut fili direflione produdb, inlitus clavicu- 
Tab. IU, Ius e, quadro adHridus, at per vim tantillum convertibilis, & in quali- 

4 - bet politione manfurus, fere limilis iis, qui cymbalorum chordis apponi 
.j-jIj i IblenL Hilce claviculis in hoc , aliisque ultimx Hrudhirx Micrometris 

Fig. 2. lubHitutas volui laminulas chalybeas K L /, in K L planas , utpote a 
^ 3 - cochleola L quadri limbo adHridhs, & ab exiguo culpide aut obiceKin 
eodem litu detentas j deinde ab L ad / curvatas in recellum ab eodem 
limbo. Nodo autem vel cuneolo , alteri extremitati appolito , prxle- 
rendum inveni globulum , qui fit ex lubita liquefaftione argentei fili, 
lampadis flammx admotL 

Laminulx chalybex K L / rars elaHica L / inclinata retinetur, 
dum ejus crenx /filum inducitur, & aliquoties circumvolvitur j deinde 
laminula paullatim elevari permittitur , ut filum luccellivc tendat, ten- 
lumque conHanter detineat. 

SchoUum 
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Scholium. 

^Urfori» longitudo N O arbitraria quidem eratjed major inutiHt ejfet, T»b. i. 
^ £> capjulam longiorem requireret ^ minor autem aream demeret cam- 
po Micrometri : aqualitat itaque cavitatum praferri meruit , ut con- ^ 
gruenttbtu Jidthorizmtahbm integer ipfe campm pateret. Quando cur- 
Jor ad infimum ejm fitum deprimitur , Unea horizontaTu media difiat 
15 Scale partibm a media fixa Hh; adeoque horizontaJu infima l i re- 
movetur 27 partibu» ah eadem fixamedia j^a prima borizon- 

tali fixa G g. 

CAPUT IV. 

Dt reduBione utrimque Scala Micrometri ad 

vumta prima fecunda circuli maximi^ & de Indicis 

aquatione. 

Ante quam propofita reduflio caute fufeipi polTet, inquirendum fuit in pofitio- 
nem iilorum reticuli, ut conflaret, i.' lateralia fila quadratum componere , i.* 
fila media tam fele invicem , quam bina reliqua , ipfis lateralia , normaliter & 
bifariam fecare. 

§ I. 

ReduQio partium ScaU per Solem in diebus aquinoSialibuSt 

per aflra in JEquatore, vel non procul ab ipfo dijfita. 



P Orro & ad expodeum rubcili/Iinium examen aequalitatis laterum & 
angulorum reticuli , & ad menfuram parvuli arcus , cujus tangens 
fit lemilatus quadrati qusdem reticuli j ra^us autem aequetur difinntiae 
lentis o^'c6hvae a reticulo , aptus elTeC ipfe Sol diebus aequinotfbalibus, 
& aptilTima forent aftra in ^Equatore , vel non procul ab iplb exiften- 
tia, in eorum culminationibus obfervata, fi tempora , quK impendunt 
in tranfitibus normalibus ad quadratum reticuli , percurrendo nimi- 
rum quodlibet ex ejus filis horizontalibus ( Micrometro verticaliter, 
deinde horizontalitcr pofito ) dividi pollent fubtilius, quam in minuta 
fecunda horana , ut Celeberrimus Cailinus circa oblervationem Solis 
accutiirune innuit, (a) 

Quamvis autem fubtilior harc divifio haberi nequeat , neque in 
hodicmahorologii ofcillatorii firudtura plus indufiria: vel artificii exigi 
debeatj videbatur tamen haud negligendus hic aequi nodlialium, vel pa- 
rum ab ^Equatore declinantium liderum ufus, quem fiimma ^cilitas & 
commoditas commendabant , ut ^tem inventi valores conferri pollent 
cum iis , quos trigonometrica methodus offerebat. 

In yEquatore unicum inveneram aftrum , nempe fiib ftrophiolo 
Virginis, tertia; magnitudinis, Bajero 7, & ab aliis fiicile diflinguendum, 

I i 2 utpo. 
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utpotc jundhim minori alteri , magis occidentali & magis elevato. E- 
jus altitudo vifa nunc cll 41° 48.' Nobis culminac menle Decembris 
in crepulculo matutino, deinde no£hi menfibus Januarii, Februarii, Mar> 
tii, Aprilis, Maji, demum Junii in crepulculo velpertino. 

Qujc in pccfere Antirwi, 4“ magnitudinis, Bajero Lit.<, declina- 
tionem habet borealem 23/ Nobis mane culminat in fine Aprilis, de- 
inde no£lu menfibus Maji, Junii, Julii, Augufli, Septembris, Sc veljje- 
re in fine 0<ftobris. 

Nec procul ab AIquatore dillant tres in Orionis baltheo tertia: ma- 
gnitudinis , Bajero literis iniignitt. Prima , duabus reliquis occi- 
dentalior, declinat ad aufirum 29', media i* 22', tertia, prioribus orien- 
talior, 2° 4.' Tria harc allra nobis culminant paullo polt Aurigae capeL 
lam, & paucioribus adhuc minutis poli RigeI, nimirum a crepulculo matu- 
tino Septembr. ulque ad veljjcrtinum Martii; reliquis intermediis mcnli- 
busOdlobr. Novembr. Decenibr. Jan. & Fcbr. culminant .'idlurnis ho- 
ris. Toto itaque anno unam vel plures ex hilce quinque llellis, in earum 
culminationibus oblervandam eligere licet, & ullii propofito dellinare, abs- 
que ulla corredlione, quae pro aliis, ab jEquatore magis declinantibus, ad- 
hibenda ellct. Hxc altra tranleunt per tria verticalia fila delcripti Micro- 
metri Quadrantis alterius aullralis, intra minuta Iccunda horaria 1221. 

COROLLARIA. 

I.QI fiat ut motus diurnus fiderum , nempe 23'' 56' 4“ ad 360 gradus 
iJ (vel ut 86164" ad 360°, aut brevius, ut 2l54l"a.i 90') ita 122" I 
ad quartum, prodeunt 30' 48" pro menlura quaeliti anguli, fubtenfi ab 
horizontali fflo inter extrema duo verticalia, five a 24 partibus internas 
Seal* in data dillantia verticis ejusdem anguli, five centri lentis objcdli- 
V* ; adeoque habentur 1 5' 24" pro menlura hujus lemianguli , nimi- 
rum elongationis utriusque fili lateralis a filo medio, 
rab. II. Proinde dividendo 30' 48" per 24, eliciuntur Iere 77" ,quae fingu- 
Fis- 1. lis aequivalent partibus internae Scalae ; adeoque dividendo utrumque 
limbum circuli a pd, five Scalam externam in partes aequales 77 , ha- 
bentur minuta lecunda circuli maximi , aequivalentia Ungulis grelFibus 
cochleae motricis ; dividendo denique 30' 48" per 2400 , quotus i;u 
vel ilS, vel, rotunde, 46"' aequivalct extern* Seal*. 

II. Quoniam in Micrometro prioris Quadrantis aullralis dillan- 
tia filorum lateralium a medio ell 25 prtiumintern* Seal*, five totidem 
revolutionum cochle* motricis, qu* tenuior ell, & Ipiras habet lubtilio- 
res ; tranleunt vero prtFata lidera intra minutum horarium a primo ver- 
ticali filoadmedium.fi fiat ut2i<34i"ad9o°, ita 60" ad quartum, eruun- 
luri 5" 2 \ pro lemiangulo hujus Micrometri; quare, dividendo per 25, pro- 
dibunt 
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dibunt 36" pro valorc fingularum prtium intemar Scalxj at dividendo 
eundem femiangulum per 2500 , invenientur 22'", sequivalcntia parti- 
bus centeiimis extern* Seal*. 

III. Quum in Micrometro Quadrantis borealis, qui antea fuerat 
au^lis, tranlirent eadem lidera a primo filo ad verticale medium intia 
55" horaria, quumque diftantia filorum eflrt25 F^ium intem* SoiI* 
utendo eadem analogia, innoteicebat Micrometri fcmiangulus 13' 47" • 
proinde 33" pro fingulis cochlc* revolutionibus, & f" pro ,U extern* 
Seal*. 



IV. Quia in Micrometro majoris Quadrantis mobilis, diftantia 
filorum lateralium a medio eft 20 partium Scalae intern*, fideraque pr*. 
feta iranfibant intra 52" horaria, eliciebatur femiangulusi3' 2" 5 Leoque 
fingul* revolutiones *quivalent 39",earumque fingufe centefim*^'" 
five ^ 



V. Ita quoque in vitreo Micrometro medii Quadrantis mobili* 

& ampliati, quia line* laterales difta t a media 20 partibus intern* Sca- 
I* j lidcra vero *quino6balia impendunt 78" in tranfitu a filo primo ad 
medium , yel a medio ad tertium , lequitur lemiangulum Microir ?tri 
efie 19' 33" , lingulas Seal* intern* partes conficere 58" i, lingulasque 
centdimas *quivalere 3^"' fere. “ ^ 

VI. Non fteus in Micrometro minoris Quadrantis ampliati, da- 
ta diftantia fili cujuslibct lateralis a medio partium 20 intern* s'cal* da- 
to^ue tempore tranfitus eorundem liderum nempe 67" , prodeunt 16' 
48 ' prq f^iangulo Micrometri , 50" pro fingulis revolutionibus co- 
chlc*, 30"' five i" pro fingulis centelimis extern* Seal*. 

VII. Nec ahter in Micrometro Circuli mobilis ampliati ex nota 

fili lateralis a medio diftantia 20 partium intern* Seal* , notoque fidc- 
rum motu inter eadem fila , videlicet 2' , definitur Micrometri (emian- 
gulus3o' 5", valor fingularum partium intern* Seal* 1' 30", & 54"' pro 
fingulis centefimis. ^ 



§. II. 

ReduSio utrimque SenU Micrometri per calculum 

trigonomctricum. 

I N vallo cortin* , qu* contigua eft propugnaculo aulico, menfiiraba- 
tur linea redfa horizontalis nedum 879 quorum 895 *quivalcnt 
122 hexapedis Viennenfibus. Ad hanc menfiiram utebamur duabus tra- 
beculis l*vigatis, *qualibus & parallelepipedis, longitudinem habentibus 
pedum, & in fingulos pedes, uncias & unciarum quadrantes divilisj 
utque fieri Iblet, earum una jacebat horizontalis, dum altera promoveba- 
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tur. In fine hujus linex applicabatur normaliter una ex hilce trabeculis , 
& a pun£bo ejus medio /umebantur utrinque tangentes iemiangulorum 
Micrometri , lente objedbiva tubi tele/copici aptata in ejus lineas initio, 
ut prx/cribitur a Celeberrimo Callino. (a) 

Tubus tclelcopicus ab axe centrali & a Quadrantis limbo Icjun- 
dhis, una cum /ibi ad/lriifh) Micrometro (i) firme innixus erat duobus 
pyramidalibus fulcris , elevandis aut deprimendis per eorum verticales 
cochleas , quantum exigeret linea tangentium. Frxterea ip/c tubus in 
fulcro , lenti oculari proximo , motum alium habebat horizontalem in 
acce/Tum ad verticale planum, quod per idem centrum lentis objcdhv* 
tranliens , obver/um trabecuix latus, charta munda indudum,in pedes 
& uncias divi/um atque opportune a Sole illufiratum, in a/Ilgnato tan- 
gentium initio /ecare concipiebatur. Longitudinem utriusque tangen- 
tis definiebant chalybex cu/pides , ad longiorem cylindrum normales, 
quarum una fixa manebat in tangentis initio , altera per cochleam mo- 
bilis, adducebatur ad extremum tangentis. 

Poftquam itaque Tubus ita direftus fuerat, ut & horizontali pla- 
no & verticali fixo congrueret j ut nempe imago fixx chalybex cu/bi- 
dis appareret bi/edfa per medium vertic^e filum , Socius ex condidto 
lignum expedtans, aliam cu/f)idem mobilem tamdiu promovebat vel re- 
trahebat , donec ejus /pedes /ifteretur in alterutro filorum verticalium j 
& repetitis ob/ervationibus notabantur /cquentes men/urx. 

L* Micrometro Quadrantis alterius auftralis horizontali jacen- 
Tab II. adeoque tam cochlea motrice a h , quam Scala interna Z y paral- 
Fij. I. lela linex tangentium , tangentes utrinque prodibant xquales, & utra- 
que 3' 9' » = 39 ' > = - - - 393 " 

qualium radius inventus fuerat - ... 87960 

At in confueta politione Micrometri tangens ad 
dexteram inveniebatur ut prius ... 393 

altera tangens ad /ini/ham 39' j - ■ ... 393 f 

II . * In Tubo Quadrantis prioris auftralis,Micro- 

metro ejus horizontauter jacente, invenieba- 
tur tangens ad dexteram - - .333! 

Tangens ad fini/ham .... 335 • 

III. * In Tubo Quadrantis borealis, Micrometro 

jacente horizontali , tangens ad dexteram ■ 360 

Tangens ad finiftram - - . 358 

Micrometro verticali tangens ad dext. - - 3^ 

Tangens ad /ini/lram .... 353 ^ 

Ex 

(a) Elimem Uv.lh Chaf. Kf. 114. 

(b) pe jKO w/r. Oif.t. §. l.f.iif. 
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Ex aUatis menjuru eliciuntur trigemometrice Jequentia 
COROLLARIA. 



I. In Microme- 
tro Qiradran- 
cis alterius au- 
firalis. 


Semiangu- 
lus reticuliif 
nempe valor 
IX partium 
Scalx inter- 
nx. 


ji Scalx 

interna - - i'i7" 
feu valor fin- 
gulorum 
grelTuum 
cochlex pri- 
maria. 


toff Scalx 
externae 46'" 
five 

Scals to* 
tius in- 
ternx. 


11. In Microme- 
tro Quadran- 
tis prioris au- 
firalis. 


Semiangu- 
lus reticuli i$' x" 
five valor 
partium x$ 

Sc ais inter- 
nae. 


j'r Scalx 

interna 36" 

feu valor 
fingulorum 
grelluum co- 
chlea pri- 
maria. 


T^» Scalae 
externae ii"' 

five 

Scalae to- 
tius inter- 
nx. 


III. In Microme- 
tro Quadran- 
tis borealis fi- 
xi. 


Semiangu- 

lus reticuli liVj” 

five valor 

partium xr 

Scalsimer- 

nte. 


Scala 

interna 33" 

feu valor 
fingulorum 
grSfuum co- 
chlea pri- 
maria. 


Scalx 

externx ic"' 
five 

Scalx to- 
tius inter- 
nx. 



Scholium. 

Q Uum in utroque reduElione Scala Micrometri ad minuta fecun. 

da circuli maximi , (S per Jtderum tran/ttitt per menfiriu tan- 

gentium, Udem prodierint valores Jingularum partium fiae grejjitum co- 
chlea primaria in tribiet hi/ce MicrometrU j quum que pojlerior hac, 
nempe trigonometrica methodia , etji Jimplex, Jiuu habeat tricat , varia- 
que incommoda, prior altera, Jive ajironomica praferri meretur. 

§. III. 

jEguatio Indkh, 

Q Uando gj^rum praecedentem cochlex primarix five motricis a b 

circa fuum axem , fublequitur alter gyrus oppolitus , inevitabilis T*- 
clle Iblet quaedam tantilla luxatio, qux fuac matricis rcgrelTum retardet. ‘ 
Proinde quadrum mobile, ipd matrici conlblidatum, nonnihil lerius& in 
Jelcenlum & in alcenlum impellitur^ adeoque motus fili horizontalis in 
elongationem a fixo erronee indicatur in Scala externa per indicem c h, 

K k 2 manu- 







« 3 » 



LIBER II. 



jjj, II manubrio adjecSbum. Minus enim deprimitur mobile horizontale filum 
Fig. i. ' lub flabili , minus quoque fupra iplurn elevatur, quam index externus 
oflendat : flcque in primo calu , in quo additur partium numerus ab ii> 
dice oflenius , major vera elicitur altitudo integra lupra horizontem vi* 
Ia, quia gradui , cui linea fiduciae aptata fuerat , plus aequo additur ; in 
altero cafu plus demitur : hincque altitudo vi(a relinquitur vera minor. 
Tab. I. inxqualitas adimeretur , appofita fuit laminula chalybea 

Fig. I. inter anfulam B, fundo capfulx proximam, & orificium matricis infimae 
i , quae trunco graciliori cochleae primarix inducitur , ut ejus alcenfiii 
obice trajeiflo reliflat. Qux tamen adhuc remanet luxatio , et(i pa* 
rum lenlibilis, quaeque per fridtionem fucccflive producitur in ufii Mi- 
crometri , deprehenditur ex evagatione indicis a diametro circuli exter- 
nx Scalx, limbo ejus incifle, quando filum mobile ad congruentiam cum 
flabili adducitur. Itaque cogiQre debui de peculiari flrudbura indicis , 
manubrio quidem adflringendi, ut cum iplb mobilis foret, quique inter* 
dum per vim converti poflct circa partem ejus infimam, exterius cylin* 
dricam,qucm ad modum in horologiis omnibus automatis promovetur 
minutorum index, quando retardat^ retrahitur autem, quando accelerat. 
Quod ut unico intuitu intelli^tur , eflo manubrii pars infima m no: 
fitque/ fcdbo trunci parallelepipedi , cui manubrium inducitur : pr qb 
« 4 - index chalybeus & annularis a limtx) bafis orichalcicx mn o adflridfus 
& ipfi adhxrens 5 per vim tamen adhuc convertibilis , & in qualibet 
pofltione manfurus \d e f g fedlao manubrii per axem : / r Iccho trun* 
d, manubrio incluli. Denique bi b feduo indicis eidem manubrio ad* 
flridb. 

Porro peculiarem hunc indids motum, Indicis jEqtiationem vo- 
co, eamque lic applico. 

Paullo ante obfervationem , vel in ipfius oblervationis progreflii 
adduco lineam fiducix ad gradum , vel gradus decadem aut Icmideca* 
dem, altitudini videndx leu viix quam proximam,' deinde immoto fir* 
matoque curlbre elevo aut deprimo medium filum mobile fub flabili 
medio, uno aut altero greflii cochlex matridsUve gyro manubrii^ mox* 
que per totidem regreflus reduco ad congruentiam cum flabili. Proti* 
nus inlpedta, vel contadlu deprehenfi indicis evagatione aliqua, manus 
alterutra manubrium detinet , altera indicem xquat, ac flatim gyrans 
verfus easdem partes ultimx prxcedentis gyrationis manubrium, filum 
mobile ad IpcCiem in tubo apparentem adducit, ut innotefeant integrx 
periodi , Sc partes , 11 qux fuerint, extemx Scalx. 

Ut hanc menluram verificem , illico filum mobile a flabili magis 
removeo,iterumque ad Ipeciem adhuc apparentem adduco,&Microme* 
trum in hoc flatu relinquo, ut reliquum examinis commode f>rolequar. 

Nempe 
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Nempe indicem extern* Scalx, C partium numerum a priore diverllim 
oftendcrit, ad priorem adduco, deinde verlato ad easdem partes manu- 
brio, fila conjungo j quod fi index congruerit initio extern* Seal*, 
betur verificatio quxfita. 

Scholia. 

I. T Iquet ad hoc examen requiri, ut filum mohile ne tantillum quidem 
^ declinet afemita Jpeciei percurrentit campum Micrometri,wrbo: 
ut ejtudcm fili pofitio fit exaBiJJime horizontalis. Si qua autem ejus decli- 
natio deteiia fuerit, corrigenda erit per aptam totita machinula corruer- 
fionem. Liquet etiam idem examen tutim injiitui , pau/h ante ac 
pauUo pofi tranfitum Jpeciei per filum verticale medium. Expedit quo- 
que lineam fiducia addullam ejfi ad congruum limbi punClitm ante ob- 
Jervationis initium j prafertim quum altitudo vel declinatio pracognita 
fuerit. 

II. ytlii duo indices utrimque interna Scala, nimirum fimplicis 
€5' ampliata , fuas interdum poflulunt aquationes , quando congruenti- 
bus filis reticuli £7 indices ipji lineis mediis non congruunt. /It ne tan- 
tilla hac evagatio pracifioni machtmda ohefje videatur, addita fmit fub- 
fidia , quibus ea corrigatur. 

III. Juvat etiam, noBu prafertim, initio externa Scala fignum 
aliquod exfians apponi, ut ex contaHu innotefeat indicis aqua pofitio. 

IF. Qua , quamvis £7 minuti/fima fint £7 cuivis obvia ejfie 
queant ,• malui tamen ab oculatis Moribus fuperfiua cenfiri , quam ab 
aliis velut negligenter omijfa defiderari. 

CAPUT V. 

De reliquis Micrometris fixis aliisque 

mobilibus. 

Fixa dicuntur Micrometra , quorum partes fixs vel flabiles , manent tubo tele- 
fcopico conftanier adllri^sc. Quamvis enim & ipfaL* moveantur cum intego 
rubo circa centrum aliquod fixum i eandem tamen fervant ab eisdem partibus 
tubi difiantiam » & quiefeente tubo nunquam integra movetur compages Mi- 
crometri, nifi motu quopiam prseliminari & exiguo , quo apta machinuls ob- 
tineatur pofitio. o • • r 

Majora h®c fixa Micrometra plerumque applicantur Quadrantibus» Semicirculis 
aut Circulis fixis, quorum tubi moventur in plano Meridiani, ut ad culminantia 
(idera dirigantur. Expedit itaque campum haberi ejus latitudinis» in qua per 
tria faltcra minuta horaria squinoAiale fidus appareat » ejusque longitudinis, 
cujus dimidium confpicua fpecies difri Solis aut Lun® non impleat. Minora 
vero aptantur tubis telefcopicis» omnino fixis & folitariis , ad aftra plerumque 
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prims magnitudinis, ea(^ue culmiiiantia direAis. Proinde non nifi anguihim 
exigunt campum, quem lidus intra duo minuta horaria percurrat ; nifi forte ad 
tranfitus duorum vel plurium fiderum extendi pofie contigerit. 

Mobilia vocantur Micrometra , qus non folum ad ufum funt Quadrantum mo- 
bilium, fed ita eorum tubis telefcopicis applicantur, ut circa eorum axes mo- 
veri pofiint , & fingulis horariis circulis uicceflive aptari. Hic motus , & ex- 
ternus ell & ad ufum ipfius Micrometri fpeflat, & differt ab interno aliis om- 
nibus, tam fixis quam mobilibus communi. 

Motus prsliminares aut fubfidiarii , pro Micrometris fixis tuborum mobilium tres 
effe folent. Primus in accefium ad horizontem , & ell circularis. Secundus 
horizontalis in acceffum ad Meridianum , five in acceffum aut receffum a lim- 
bo Quadrantis, aut ab alterutro verticali latere capfula fixae. Tertius verti- I 

calis,vel faltem in plano verticali, & in acceffum vel congruentiam Habilis fili 
horizontalis medii cum plano dioptrico, quod squidillat lineae fiducix, verbo: 
in acceffum vel recellum a firmo capfulae fundo. 

Quum omne Micrometrum fixum inprimis debeat horizontaliter filii ; idcirco in 
majoribus addi folet horizontalis cochlea perpetua , ejusque loculamentum ca- 
pfulae adllringi: arcus autem exiguus oblique denticulatus aptari tubi orificio, 
ut fupra {i) diflum ell, & infra infinuabitur. 

In tubis telrfcopicis fixis fullicit ut fiilula interna in ipfa obfervatione ailri culmi- 
nantis manu circumvolvatur in ipfo tubo, priusquam in eodem firmetur. 

In Micrometris denique mobilibus motus hic circularis pars ell exigua externi 
motus , qui habetur ab impullu rots coronats, tubum telefcopicum ambientis, 
cujus tympanum integram Micrometri capfulam circulariter impellat. 

Motus in acceffum vel receffum a limbo Quadrantis habetur per horizontalem 
cochleam pervadentem verticalia capfultE latera , & ab utroque detentam , fic- 
que impellentem horizontaliter Habile Micrometri quadrum , vel aliam latio- 
rem laminam , quae compagem integram machinulae detinet. Hic motus in 
Micrometro tubi telefcopici omnino fixi , relinquitur ipfi tubo , tantillum ad 
orientem vel occidentem promovendo, donec in apta politione firmari poffit; 
in Micrometris autem monilibus cenfetur inutilis. ; 

Tertius denique motus in acceffum vel receffum a fundo capfulae obtinetur a , 

verticali cochlea , qus a primaria aequidiHat, impellitque matricem fuam cy- 
I lindricam, vel in prifma degenerantem, quadro Habili confolidatam ; detine- ' 

fj„' J tur autem a capfuls fundo. l 

Taff. IlL Varia horum motuum artificia , prsordinationes aut fubfidia variant integram ; 

Fig. e. Hrufluram machinuls, v. g. cochlea primaria * h collocari potuiffet in medio ca- ^ 

Tab. L pfulae operculo; aptior tamen videbatur ejus locus in finiHro latere, aut angu- 

•• lo capfulae , ut minor evaderet longitudo machinuix. Altera cochlea vertica- ■ 

^64^5 poterat primarix » b oppofiu vel ipfi contigua. i 

§. I. : 

Micrometrum fixum Quadramus prioris aufiralus , (5“ 

aUud Quadranti» horeaSt. ■ 

E t haec tnachinula coniht orichalco Norimbergenfi, ut fequentes rc- 
liousc , demptis cylindris Ipiralibus , ex chalybe aptioribus. 

Tab m C^dro Ifabili B C coniblidatac lunt anfubcAjB, ad ipllim nor- 
Fig! I, tnales , a quibus primaria cochlea a b detinetur. Eidem quoque con- 

fblidata ^ 
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folidata eft cylindrica fiftuh D d, qu* inftar matricis impellitur a eo- Tab.m. 
chlea e detenta in aniulis R, r, lateri verticali finiftro internae caplulz f'8-^ 
adftriftis , & per hunc irajpulfum habetur motus machinulac in acceflum 
vel recefliim a fundo capfulae. Huic fiRubc D d adferruminata eft ob- 
longa laminula Y j , ipfi lateri verticali finiftro parallela, Cui incila eft in- 
terna Scala partium 6o. In latere A B patet etiam oblonga crena a /3, 
gequidiftans a communi axe foraminum utriusque anliilz A & B. 

Mobile quadrum M jN 'conlblidatam gerit fiftulam P p matricem pig. a. 
cochleae primariae a b, quae iplam impellit, una cum adferruminato cha- 
lybco indice V v, normaliter inflexo in «u, ut partes indicet internae Sca- 
lae Y y, quam percurrit. Ad pofticam partem lateris M p additum eft 
fmftulum parallelepipedum , quod congruit crenae « /3, in eaque move- 
tur, & a fua matrice detentum , interpofita laminula elaftica paralleli- 
linum conciliat quadri mobilis M N cum primario ftabili B C. 

Fila omnia utriusque quadri detinentur , & ab eorum nodis & a 
claviculis L,L , fic quadro adftridbs, ut tamen vi tantillum converti 
queant. Fila reticuli lateralia diftant a mediis 25 partibus intemx Sca- 
Ix, live Ipatio , quo quadrum mobile impellitur per 25 grclILis matricis 

Ambo quadra fimul jundba cuftodiuntur in capliila interna c 
anterius patente, cui adhxret operculum FL,ipfi & alteri externx com- 
mune , inftruftum circulo F T « , cujus fuperno limbo Scala externa 
100 partium incila eft. 

In poftico & latiore intemx caplulx latere E b excila eft apertura p,-g ^ 
circularis, quam occupat normalis annulus m no, ipfi lateri E i udfcr- 
Tuminatus, & pervadens aliam contiguam laminam E H » , qux circa 
eundem annulum circumvolvitur per horizontalem cochleam E e in an- 
fula G, lateri cjpfuix adftridbi detentam , a qua nempe alia impellitur 
anfula concava & ftriata g , laminx H E » affixa j ficque obtinetur exi- 
guus motus laminx, totiusque adhxrentis machinulx in accelTum ad ho- 
rizontem. Sub operculo caplulx ipfi poftico lateri E t adftri(ftus eft te- 
nuis arcus 1 b l, annulo m xquidilhins, quo detineatur externa lamina, 
intemx adhxrens j neque tamen impediatur circularis motus internaB 
circa fixam externam. 

Superno demum lateri externx laminx G H w adferruminata eft 
horizontalis fiftula H b , cylindrica & ftriata, quam impellit horizonta- 
lis cochlea F/", a verticalibus externx capfulx lateribus detenta , ut to- 
ti laminx H G », & integrx ipfi adftri(^ machinulx motus detur in 
accelTum vel recefliim a limbo Quadrantis. 

Infundo hujus intemx capfulx aperta eft oblonga crena rr, per qu5 Tjb.m. 
inferius quadri mobilis latus excurrat,quantum exigit infimus ejus greffus. i' 

Ll 2 In ^ 
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In verticali autem ejusdem finiftro latere patet feneftclla X x, qu^ 
Scalx internx ejusque indici v confjjedtum praebeat. E regione indicis 
V adAridtus ell alius index z ad ulLim alterius minoris Scalz, in 12 par< 
ticulas zquales divilx , internz priori contigux, in qua indicatur poucio 
quadri (labilis , vel ejus motus in accelTum vel recellum ab indice a. 

Tab ul' Capfula interna cum inclufa machinula Micrometri, tota contine- 
Fig. 4. tur in externa F G, longiore horizontali cochlea F f trans machinulx ma- 
tricem cylindricam H i> trajeCbi. Hxc cochlea detinetur a verticalibus 
hujus externae capdilx lateribus in F, & f, impellitque integram machi- 
nulam, ut accedat vel recedat ab iisdem lateribus & a limbo Quadrantis. 
Operculum O P eft capfula; utrique commune. 

In verticali latere E F excifa eft feneftella , internae priori refpon- 
dens , tegiturque a lamina vitrea. 

In E patet exiguum foramen , gyrato ejus operculo 0 , ut verti 
poflit alia horizontalis cochlea E e, impellens integram internam caplii- 
lam cum inclu^ machinula , ut fupra indicavimus , in acceftum ad ho- 
rizontem. 

Aliud quoque in fundo capfuix patet amplius foramen ad ufiim 
cochleae verticalis c <4 iuipellentis machinulam in accelTum vel recellum 
a fundo utriusque capfula: motu, qui oftenditur ab indice z. Quia ve- 
ro interdum horizontaliter mov'etur caplula interna , foramen hoc in 
fundo extern* caplulae longius & ellipticum fieri debuit. 

Extern* capfui* utrinque patenti, quantum exigebat apertura fi- 
ve campus Micrometri , adhxrent confuetae fiftulx L & K , "ad latiora 
latera normales, quarum pofterior L, poftico lateri conlblidata, manet 
firmiter immcrla tubo telelcopico , fixamque detinet politionem machi- 
nula: j altera vero fiftula K conlblidata eft laminx mobili M N, qux la- 
tus anterius percurrit in accelTum vel recellum a fundo caplulx. 

Ab hoc Micrometro parum differt aliud fixum, & paullo minus, 
quod adftri^lum eft tubo Quadrantis borealis. Caplula ejus interna 
integra eft, & ambx ab eodem teguntur operculo. Fiftula lentis ocu- 
laris adferruminata eft anteriori lateri capluix : nec enim motum ali- 
quem requirebat in acceftum vel recelTum ab ejus fundo in oblervatio- 
nibus fixorum liderum, ut in Quadrante auftrali pro diametris Lumina- 
rium, proque contiguis quandoque contingentibus , & liderum & pla- 
netarum tranlitibus. 

§• II. 

Aliquot Micrometra omnino fixa. 

I.*t I ’Ribus muralibus tubis ad Capram, ad Sirium & ad Lyram, fide- 
-L ra primx magnitudinis eaque culminantia dire( 5 hs,appo(ita funt 
Micrometra fixa,xqualia & limilia, hujus ra^nitudinis atque ftrudhirx. 

Lamina 
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Lamina elliptica d & quadro (hbili lubllituitur & caplulz Tab.V. 
fundum confbcuit. In ea enim exdliis eft circulus, five apertus eam- *• 
pus Micrometri , quem lecant quatuor fila Habilia , tria nempe vcrtica». 
lia , & unum horizontale. Ad pofticam quoque laminx partem & 
ad perimetrum circuli coniblidata eu fiHula longior , manens tubo tele- 
Icupico firmiter incluIL Infuper laminx adrerruminatur elliptica zona, 
cujus interna latitudo & capfulz cavitas eH A n. 

Huic zon* adftringitur cylindrica fiftula A E, cujus fiiperiori ori- 
ficio confblidatus elf circulus A F G H , limbo inci/am gerens Icalam 
externam, camque in 100 partes zquales divilam. 

Fiftulz A E includitur alia, interne ftriata, externe cylindrica, quas 
ab obice fixo, in A adfiri(Ho , ejusque circulari crenz congruente deci. 
netur, ut non alium motum, niligyrationis circa commune centrum ob- 
tineat. Prominet autem interna filtula extra circulum A F G H, delinens 
in tenuius prilma , cui manubrium adfiringitur circumferens indicem 
extemae Icalz, in limbo circuli ejusdem incil*,& in conluetas loo partes 
divi&. Interna haec fiftula inftar matricis impellit cochleam chalybeam 
A I, coniblidatam longiori cralliulculx laminx 1 L M N O P, cujus re- 
dtilinea & parallela lateraL M, O P inclufii manent crenz m r 0, ad id 
patente in elliptica capfulx zona & in parallelilmo axis, tam filhilx A E 
quam cochlex A 1 communis retenta. Proinde mobilis hxc lamina 
longior efle debuit quam caplula, ut ejus pars aliqua excurreret, & ali- 
qua pars in crena maneret. 

Elliptica hujus laminx mobilis a[>ertura proxima eft cochlex cha- 
libcz, quantum patiebatur ejus conliftentia. Qrculus autem a capfu- 
lx fundo excilus, quam maxime removetur ab qusdem cochlex matri- 
ce, id exigente motu fili mobilis in elongationem a ftabilL 

Congruente apertura mobili cum alia ftabili notabantur in limbo 
laminx mobilis pundta foraminum, ad fili politionem idonea , vel alTi- 
gnari poterant in linea quapiam , ad axem produdhim normali. Cla- 
viculo M tenditur filum horizontale mobile j pro filis autem Habilibus 
latent claviculi fub fundo capfulz. 

Ut & fila Habilia infra caplulx fundum protenla , & eorum clavi- Tab.V. 
culi euHodiantur , addita eft tenuis lamina , cujus fedlio Kb c d e f. f‘S- *• 
Hzc obtegit pofticam c^fulz faciem j in medio tamen excila fuit , ut 
pofteriori Micrometri fifmlx R tranfitum daret, & a fundo removeba- 
tur , quantum prominentes filorum claviculi requirebant. 

In finiftro latere caplulx , inque zona ejus elliptica patet alia ob- 
longa crena I" in qua movetur index chalybes L o» , in L adftridhis p/j,. 
laminx mobili, & in v inflexus, indicans in Icala incilk crafTitiei lami- & a. 
nz Habilis <1 B C D, ea in parte redlilinex greflus integros cochlex mo- 
M m tricis. 
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tricis, five periodos externae integrae fcak. Congruentibus horizonta- 
libus filis, fixo nimirum & mobili, apex indicis i;.alTignabat in fubjedlo 
fibi pun(^ hujus Icalae initiumj hincque capiel»turutrinque ipatium, 
quo filum mobile a medio recedit in alcenlum , & in delcenfiim per 
25 grclliis integros cochleae, hocque Ipatium metiebatur difiantiam filo- 
rum lateralium a verticali medio. Scalae huic internae appofita eft fcne- 
ftcUa, quam obtegit lamina vitrea , & a pulverum ingrellu cuftodit. 

In fupremo ellipticae zonae orifido prominent quatuor auriculz, 
&3.”’ A, B, C,D perforatae , congruentes totidem crenis operculi i cJ, quod 
ipli orificio apponitur, & trajedlis claviculis capfulam firmat. In hoc 
operculo exciw eft circularis apertura debita campo Micrometri, & ejus 
drculi perimetro adftriftum eft orificium externx fiftulae S , cui alia in- 
terna inducitur , lentem ocularem includens. 

II.° Tribus aliis tcldcopicis tubis, in pariete meridiano ad altitu- 
dines Caprae, Arfturi & Lyrae culminantium firmatis, addidi fixa mino- 
ra Micrometra xqualia & limilia ftixufturx lequentis. 

Tab. VL Stabile quadrum A a filis argenteis , tribus nempe confuctis ver- 
f^‘8- 1- ticalibus 8c horizontali medio inftru<ftum : quadrum alterum D h cunv 
ejus horizontali unico filo, prominentibus prioris quadri laterculis obli- 
que ampliatis immillum , in iisque mobile p>er ipfi adftrirftam chaly. 
beam cochleam C c , a matrice cylindrica impulfim : circulus denique 
F;g, j, D EF, & index annularis Hi fimul componunt machinulam, caplulae 
a G inclulam. 

Porro quadrum ftabile cum fibi aptato altero mobili detinetur, 
& a verticalibus capfulx lateribus inter oblonga eorum repagula & a ca- 
pful* balibus. Harum infima L L , excila , quantum lufficeret ad ex- 
p;g , tradbonem machinulx, tegitur a fibi adftridba lamina i /j in qua tamen 
patet oblonga crena, ut detur egreflus quadri mobilis in infimo ejus de- 
Iccnfu infra lineam a b. Quando autem amovetur lamina i /, extrahi 
poteft machinula , poftquam cochlea C c fuerit edudh. Superior ca- 
Fi». 4. pliil* bafis B G, perforata quidem ad tranfitum cochlez C c, tegitur quo- 
que ab alia fibi adftri<£ta B A E G F,con(bIidata crafllori alteri E K cy- 
Undricx & fpirali, cui operculum O P adhibetur ad cuftodiam indicis & 
quadri mobilis, una cum indice impulfi. In hilce duabus laminis in 
unam conjunftis , torno excila fuit ea cavitas , quam occupat inclufus 
pjj j cylinder H c ( cujus feftio ab dc e) detentus a latiori bafi feu fafcia 
a h, mobilis tamen circa fuum axem & interne ftriatus , ut impelleret 
immiflam fibi cochleam C c. Pars autem hujus cj^lindri five matricis, 
exterius prominens , arfte cingitur ab annulo indicis Hb , per vim ta- 
men convertibili ad zquationem lupra indicatam, (a) Pars denique 

fuprema 
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fiiprema matricis definit in prilma hexagonale, ad ufiim manubrii matri* 
ci applicandi, portquam operculum amotum fuerit, ut filum mobile ad- 
ducatur ad aftri fjieciem , in tubo apparentem. 

Scala externa, circuli limbo, quem index percurrit inci&, dividi, 
tur in 10 partes , quarum valores infra exponentur in defcriptionc tu- 
burum muralium. 

Altera int'’ma Icala periodorum indicis vel grefluum cochleas 
motricis nullum haberet ufum in utroque tubo Caprae ac Ljtae, quum 
uterque ita dired;us fuerit, ut filum horizontale fixum parum difiaret a 
(emica, quam percurrit (pecies aftri culminantis j adeoque non requiri- 
tur elongatio fili mobilis major ea , qux prodit poft unum alterumve 
grefliim cochlex motricis. Non inutilis quidem foret hxc interna (ca- 
la in Anfturi Micrometro , quando ejus campum ingrediuntur fpccics 
luminarium & planetarum j horum tamen dillantiac a parallelo Ardtur» 
aptius definiuntur per majora Micrometra utriusque fixi Quadrantis. 

§. III. 

*Irium Quadrantum mobilium & Circuli ampliati Micrometra 

cum eorum capJulU circa tuborum axes mobilia, 

Q Uadrantibus mobilibus applicata Micrometra motum habent fibi 
proprium, aut peculiarem, & a quadrantis & a tubi telelcopici mo- 
tu diverfumj utpote circa tubi axem,& in plano Micrometri ad ipfum, 
axem normali, ut nempe quadrante ad verticalem quempiam circulumj 
ejusque tubo ad fidus dirc&), filum horizontale Micrometri ad paralle- 
lum fideris , filum autem verticale ad horarium circulum adduci pofllt. 
Proinde fiftula interior A B, poftico capfulx lateri C D firmiter junfta 'Jf’>'^ 
& tubo telelcopico tota prope immeria, coniblidatamfibi gerit rotam, 
lit ajunt, coronatam E F G, 60 denticulis inftruftam. Hanc rotam im- 
pellit tympanum H 1 15 dentium, detentum in loculamento, quod cur- 
(bri adllringitur. Gyrato itaque hujus tympani manubrio L M, inte- 
rior fiftula una cum caplula & inclula machinula circumvolvitur, quie- 
(cente interim tubo telefcopico , qui prius ad aftruni diredlus fuerat. 

In zonula rota; fub ejus denticulis incili funt gradus utrinque igo, 
qui ab indice fixo N indicantur , inchoata numeratione a punaio, indi- 
ci fubjedl», quando verticalis erat politio Micrometri. 

Hxc (unt tribus Micrometris trium Quadrantum mobilium , & 
quarto Circuli ampliati communia. In lingulis autem notari debent 
ea , per qu* difibunt. 

I.“ In vitreo prioris Quadrantis ampliati Micrometro ( cujus 
nempe reticulum componunt redbe linex duiftx in laminis vitreis) co- 
Mm 2 chlea 
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chlea primaria , cujus index volvitur in circulo externae fcalac, & altera 
fubfidiaria contiguae fibi llint in finiftro caplulae latere. Anfiilae, qui- 
bus altera detinetur , ambae firmantur in eodem latere capfiilae, quum 
eidm immilla fuerit machinula, cum qua fimul extrahuntur, pofiquam 
edudbe fuerint cochleolae, quae capfulae lateri eas adftringebant. Latera- 
les lineae reticuli difiant a media 25 grelTibus quadri mobilis, & in exter- 
no plano Aabilis alterius matricis inci& efi interna Icala 60 partium, 
quarum 30 in delcenfum, totidemque in afcenfum percurrit index qua- 
dro ftabili adftridfus , utroque motu inchoante a media linea fcalae in- 
ternae. Quia vero ejus partes perexiguae funt, earum 25 ampliatae con- 
lj>iciuntur in limbo circuli volubilis fub operculo capluli , artificio eo- 
dem, quod liipra indicatur in Scholio. (a) In dextero capfulae latere 
continetur ligneum repagulum, detinens quadrum (labile in gyratione 
cochleae primarir. 

II.* Ad ufiim Micrometri Quadrantis majoris ampliati , & in 
utroque capfuix verticali latere , dextero & finiftro aperta eft oblonga 
fcnelbella pro in(j>e(£lione internae (cate , utrique parti adjeiSbe , ut Ob- 
lervatore ad Micrometri motum , vel ad numeros externae (calae inten- 
to , (ocius interim , in alterutra parte infjaedlo indice internae (calae , 
numerare queat externae periodos. Tertia quoque con(j)icitur interna 
VI. (cala,eaque ampliata in limbo circuli, per feneftellas operculi APfucceP 
fig. 3. five patente. De utraque interna (cala, deque ampliata plura (ubjicien- 
tur in (equenti deferiptione machinulx , five in brevibus notis in ejus 
comp^em , a priorious parum diveriM. 

Fig. I. Longiores ambae cochleae ai, c fibi contigux, locum habent 
3- in dextero quadri (labilis latere A B. Prima detinetur in anfulis A & B 
reiflisad anterius ejusdem lateris planum. Secunda in duabus aliisC&D 
ad podicum planum normalibus. 

F^. 3. Lamina B D redh eft ad latus A B, & ita ipfi coniblidata, ut pars 
latior laminz anterius promineat. In hac lamina inci^ eft (cala interna 
S s prtium 80 , quarum 40 utrinque prt^rediuntur a media (calx li- 
neola , & harum 20 metiuntur di(mtiam filorum lateraLum a medio. 
Index V quadro mobili adftridlus , & cum ip(b (calam S / percurrens, 
numerat ha(ce integras partes , quarum prticulx numerantur ab indice 
altero excemx (calx. 

In eadem lamina B D alia incila eft minor (cala T x, in 12 parti- 
culas divila, cujus index adftringitur proximo capluix lateri. Hac Scala 
metimur elongationem linex medix ab indice fixo. 

I^tus oppofitum E F limbum quoque (iium habet prominentem 
ulque ad planum quadri mobilis, cujus latus G H a limbo «odem obli- 
que 

(») Sufr.f. 1X4- 4r fei. 
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que acUlringitur,dum aliudi K detinetur a cochlea longiore ab, conce- TaKVn 
ptaculo live matrid L M induda, & in oblonga crena ipll matrici lub> ^ 

In externa laminz cralTiulcubeAB {tipcrficie,alceriBD parallela, 
ind& cB eadem interna Scala S v, adjedio ad ejus uilim altero indice v. 

Ad ampliationem ejusdem internae Scabe latent fub operculo ca- 
plulae duo tympana, totidemque rotae. Primarium tympanum I2 den- 
tium impeut tertiam partem circumfCTentiz in prima rota 36 dentium, 
limuique tertiam perimetri partem alterius t}'mpani 9 dentium } tres 
autem hujus fecundi tympani dentes impellunt vigefimam partem fe- 
cundae rotae 60 dentium j adeoque per 20 gyros prioris tjmpani, trun- 
co cochleae motricis a h ad(Iri<fH, volvitur Integra fecunda rota , cujus 
limbus in 20 partes divifus, zquivalet 20 partibus intemx Scalae S v. 
Limbus autem externus Scalz ampliatz continet25i partes intemz S v, 

& internus limbus partes 160 5 itaque limbus externus efl plus quam 
duodecuplus , & internus efl oftupfus intemz fcabe. 

Ad fila reticuli, undecim requirebantur majores claviculi j 16 au- 
tem minores. Duo enim media quadri flabilis, utpote normalia , nul- 
la zquatione indigebant, & unicuique unicus fuffidebat claviculus, quo 
tendi pofirt, & in ea tenfione fervari. Duo diagonalia in una eorum 
extremitate tantillum promoveri, aut retrahi poliunt ; reliqua demum 
quatuor lateralia fixi reticuli, & tria quadri mobilis , fingula binos ha- 
t^t mirxircs claviculos, ad eorum zquationem idoneos. Quilibet ex 
hifcc minoribus przter exiguum in limTO foramen, quod v-icBlum ad- 
mittit , alia duo habet majora , & centro propinqua , clav um tamen 
integmm non TCrvadentia, quibus furcula immilsa claviculus tantillum 
volvitur , & politio corrigitur. Nullus eorum prominet ultra pla- 
na congruentia utriusque qu^i : omnes autem prominent in planis 
oppofitis , & in majorem l»fim ampliantur, utrinque foraminum am- 
plioribus adfbidti orifidis , adeoque in pizordinata politione manentes. 

Tot quidem claviculorum apparatus cuipiam prolixus videbitur 
atque moleftus ; przfertim quum ex chalybe cudi , tornari, foramini, 
bus & rimulis infnoi debuennt : eximie tamen juvat hic ipfe apparatus 
ad zquandas filorum diflantias. Czterum labor hic non ad AArono- 
mum, f^ ad indufirem Cpedsit artificem, cui nunquam fiitis completa 
in hifce machinulis ad omnimodam pizdilonem tendentibus , ordina- 
tio ptzfcribi aut inddere potefL 

Lamina N n normalis efl ad cylindrum fj>iralem c d, cujus trun- 1. 
cusc p eam pervadit in N, & trajeoo claviculo.fibi conjundl^ deti- 
net , fimulque ab ea detinetur , ut non alium , nili gyrationis motum 
drea fiium axem retineat. Quando machinula intra capfulam ponitur, 

N n truncus 



LIBER II. 



Tab.vn. truncus e p extra fundum protruditur trans foramen ad id paratum, & 
capfula: orificium ab operculo cingitur: deinde cochleola , in o intrufii, 
laminam N o pervadit, eamque fundo interius adfiringit j adeoque per gy- 
rationem cylindri Ipiralis c d impellitur cylindricum ejus conceptacu- 
lum, quadro flabili con/blidatum , & cum eo tota compages movetur 
in acceflum vel recellum a capfulae fundo. Hunc denique motum five 
fingulos gyros cylindri fjjiralis c d fubdi vidit parvulus index, trunco c p 
adl«rens,& limbum percurrens exi;^i externi circuli. 

111.° & 1V.° Micrometrum Quadrantis ampliati, nec non huic 
quafi xquale Micrometrum Circuli, itidem ampliati, ambo minora flint 
precedente , a cujus expolita ftrudVura non differunt , nifi minori nu- 
mero claviculorum j liquidem folummodo novem , iique omnes c lon- 
gioribus in uno, & quatuor in altero habentur , quum picrique crines 
a buxi cuneolis detineantur. Cylindri fjiirales in eorum uno dexterum 
occupant capfulz latus , & liniltrum in altero. Unica in utroque in- 
cila ert interna Scala , eaque in operculo limiliter ampliata. Externa 
demum Scala confiietum habet locum in limbo circuli, eidem ojjerculo 
adjecfb , dexterum nempe in uno , & (iniffrum in altero , prout exigit 
politio c)'lindri Ipiralis , cujus externo trunco index adllringitur. 

§. III. 

Qu<edam alia Micrometra , fmgula tubis fuis teleJcopiciSf 

iisque vagis aptata, 

A Lia denique Micrometra, quae non ad integra organa, led ad quos- 
dam vagos pertinent telcfcopicos tubos , pleraque ffrudEirae funt 
non dilHmilis a praecedentibus. Unum ex iis id ipllim eff ,quod a Clar. 
Lconardo Roftio fulc delcribitur , (<j) liquidem ab ejus fratre conftru- 
£lum. Hujus ab heredibus dum illud emere cupiebam, liberaliter mi- 
hi attulit ornatillimus Norimbergcnlis amicus , publico tunc lux Pa- 
trix apud Aulam Caelaream officio fungens , cui proinde me obftri- 
£him profiteor. 

Alterum lua magnitudine valde differt ab aliis , utpotc cartmum 
habens quadruplum maximi praecedendum. Aptatur tubo telelropi- 
co 12 pedum , & quidem conico. Hujus ampliori cavitad pofferior in- 
dubia caplulz fiffuk leniter volvitur circa tubi axem a manubrio , five 
firiato conceptaculo , cujus loculamentum tubi orificio adhaeret. Ab 
hoc nnanubrio five matrice impellitur eidem immiffum legmentum Ipi- 
ralis annuli, cujus caput dednetur a brachiolo, ipfi pofferiori fiffulae ad- 
firido. 

Praelongus 

(a) Aponomas. fai. ;po. i ni)mber0 17^7. in 4t9. ^ 
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Praelongus cylinder (piralis & primarius a condietis anfulis nor-Tab.vin 
malibus A & B quadri iVabilis S T detentus , locum habet in dextero 
capfube latere , impcllitquc matricem luam C D, quadro mobili M O 
adftridbam, & cum ea indicem v, qui Scalam internam percurrit : cre- 
na itidem piaclonga * j3 , in latere S V excila, paucis aliis accedentibus 
requilitis impedit evagationem quadri mobilis , & ipfius c; lindri Ijjira- 
lis a a prallelidno communis axis foraminum , in andilisA& B paten- 
tium. 

Alius cylinder fpiralis E e multo brevior , & longiori a b paral- 
lelus , detinetur in fuo loculamento , quod fundo capfulx adftringitur, 

& matricem E f impellit , quadro flabili jundbim , adeoque integram 
compagem in accefliim vel receflum a capdilx fundo. Quando cylin- 
der fjjiralis E e totus educitur , extrahi potefl Micrometrum a capdila, 
cui includitur. 

In quadro flabili S T bini verticales equini crines, Si priores bini 
horizontales diftant a mediis V v, H i, 50 greflibus quadri mobilis, 
five totidem partibus intern* Sralx: crines quoque laterales quadri mo- 
bilis eodem, ut patet, intervallo diflant a medio. Praeterea in quadro 
flabili praeter conflietos diagonales crines P p, Qiji, duo utrinque adjedli 
lunt horizontales extremi R r , X x, diflantes a medio 80 partibus in- 
ternx Scalx , qu* in capfulx operculo ampliata confjjicitur , artificio 
parum divcifo a prioribus expolitis. 

Capfulx figura non ponitur , quum parum differat a prxceden- 
tibus. Anterior ejus fiflula , lentem ocularem includens , mobilis effe 
debuit , id prx reliquis exigente fpatiofb campo Micrometri. Motus . 
autem hujus fiflulx quam lenifTimus requiritur , ne tubi politio turbe- 
tur. In minori drculo , qui fundo capfulx adhxret , altera incila cfl 
externa Scala, In 10 partes divife pro llibdivifione Angulorum greffuum 
cochlex minoris & fubfidiarix Ee , vel ejus matricis F f. 

Semilatus reticuli quadrati, live diflantia fili lateralis a medio, tan- 
gens fit anguli 22' 49" , adeoque fingulx partes internx Scalx conti- 
nent 27" : & li» externx xquivalet 14"', vel fere i" . 

Amplior prx reliquis hujus Micrometri campus commode infer- 
vit obfervandis Luminarium eclipfibus, fiderum pfanetarumque occul- 
tationibus a Luna , conf^urationibus ^tellitum Jovis , diflantiis inter 
parallelos fiderum, fimul in tubo aut in eodem immoto fuccellive appa- 
rentium, aliisque menfuris. Tubi ejus telefcnpid externum orificium 
adflringi fblet feneflrx ; internum vero five oculare aptatur idoneo ful- 
cro, in quo elevari , deprimi , promoveri retrahive pollit , & in con- 
grua quandoque politione firmari. 



Nn 2 



CAPUT 



LIBER IL 



CAPUT VI. 

De variis Micrometri u/ibus. 

Relata ^4BcT0InetTa, fixa & mobilia . idoneis , ut opinor, infiruAa funt artificiis, 
quibus earede dUponi , examinari, corrigi queant. Quamvis autem ex per- 
cepta eorum firuf^a udfus etiam eorundem latere nequeat , exigi tamen vide- 
batur, ut ipfemet ufus leviter faltsm perilringeretur, primo quidem in refia, 
deinde in t^Uqua politione macbinuls. 

§. I. 

Ufus Micrometri reSe dijpofiti 

P OHcio Micrometri plenim^c refertur ad f^itam Ipedei vel imagi- 
nis in tubo apparentis. Kedh ea eil , in qua Ipecies ipfa percurrit 
aliquod ex filis horizontalibus, fixis aut mobilibus, fibi congruentibus, 
vel inter le parallelis : vel fiiltem lemita Ipeciei ab iis zquidi^t j adeo- 
que reliqua fila prioribus normalia, qux verticalia vel horaria dicuntur, 
lecant iplam fpeciei i^tam ad angulos retfbos. 

Hxc politio Micrometri conlhns efi in omni fixi Quadrantis mo- 
bili tubo, ad quamlibet elevationem diredlx) : conlhns i^em efi in tu- 
bo fixo Quadrantis mobilis , in Meridiano collocati. Variatur autem 
e.xtra Meridianum , ut filum verticale vel appulllium delcendat ad ho- 
rarium in quavis a Meridiano dilhntia , & mum aliquod ex parallelis 
congruat Icmitz Ipeciei , vel fit in plano per eam duA), & fideris pa- 
lalldum tangente. 

I.* Eximius Micrometri efi ufiis in ipfius applicatione machi. 
nulac , in tubo telelojpico, live alhidada, v. g. Quadrantis, ita collocan- 
dz,ut filum ejus horizontale medium fit in plano dioptrico,ad limbum 
reflo & xquidilhnte a radio Qimdrantis. Ea enim , qu* per inver- 
fionem tubi deprehenditur evagatio, ope Micrometri dimidiata, zquam 
liippeditat correflaonis menliiram. (a) 

Il.° In Micrometro refle applicato numerantur reliqua minuta 
& Icxxjnda , qux addi vel fubtrahi debent a proximo altitudinis gradu, 
ejusque decade aut l«nidecade,ad quam linea fidudx fuerit addufla.(^) 

III.* Definiuntur diametri fuminarium planetarumque, integro 
eorum dilco tranlainte inter duo fila parallela Micrometri, unum fixum, 
alterum mobile , quz fimul diloim utrinque contingant. Ita quoque 
menluratur dilhntia macuix Solis vel Lunx ab alterutro limbo , Ixircali 
vel aufirali , percurrente iplb limbo filum fixum , & mobili filo ad 

macu- 

(a) KStfi fiifTt Lii. II. Sta. ir. Ctf. II. J, II. /if. 

(b) QmJ hidieavimja fttfr, /m. eit. Sdol, U. n. If, tf- 
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maculam addudh). Difbntia vero macuix ab orientali vel occidentali 
limbo, facilius habetur per intervallum temporis inter appulfus prxee. 
dentis & lub{^uentis ad quodlibet filum horarium (plerumque ad me. 
dium) caque confertur cum Solis & Lunx diametro definita per idem 
Micrometrum, vel reducitur ad arcum circuli maximi. 

IV. ’ Frequens efle Iblet in obfervationibus eclipfium ufus Mi- 
crometri. Data enim in partibus fcalx utriusque , intemx nimirum 
& extemx , integra Luminaris diametro, dantur quoque partes, quas 
unus, duo, tres & reliqui digiti fibi vindicant j adeoque filo mobili ad- 
dudlo ad eam diilantiam a parallelo fixo , quod limbi lucidi /pedes 
percurrit, in ejus contaftu detenta per motum tubi , perque gyrationem 
Micrometri drea tubi axem , expediatur appulfus umbrx ad fingulos 
diametri digitos. Non fteus in occultationibus fiderum planetarum- 
que a Luna Micrometro fumitur utraque dillantia inter limbum lu- 
cidum , & parallelum fideris aut planctx in momentis immerfionis Si 
cmerfionis.Ex hisce difiantiis, quandoque (cmidiametroLunx muldhndis, 
quandoque ab ipfa lemidiametro demendis , Si ad integram diametrum 
normalibus, elicitur per fcalam, vel per calculum trigonometricum di- 
flantia centri Lunx ab apparente ftellx femita,ipfiusquc (cmitx pofitio 
inLunxdilco. Sed etiam per differentias declinationis Lunx, Micro- 
metro, & ante immerfionem & poflemerfionem flimptas, perque oh- 
lavationum intervalla clidtur inclinatio femitx Lunaris in acceflii & 
receflu a linea flellx. 

Longe tamen utilior Si jucundior eflc poteft Micrometri ufus in 
eclipticis conjundlionibus Mercurii Venerisque cum Sole , fupra hori- 
zontem radiante j quoniam in ejus difiro trans opacum vitrum plancta 
confpicitur inftar rotundx nigrxque macuix, iplum difeum percurren- 
tis; adeoque per diilantias planetx a parallelo limbi Solis, Micrometro 
captas. Si per ejusdem planetx diflantias ab orientali vel occidentali So- 
lis limbo, ex appulfibus utriusque ad filum horarium prodeuntes, ha- 
beri queunt prxter extrema Si prxeipua ingrellus Sc egreflus planetx, 
alia quotcumque intermedia pundla femitx apparentis iti difeo Solis. 
Maxime itaque commendari debet junioribus Aftronomis Micrometri 
ufus in obfervationc rariflimi tranfitus Veneris fiib Sole anno 1761 die 
26 Maji , juxta Celeberrimi Halleji calculos Si monita, fummo Aftro- 
nomo digna, variis in locis omni cura expxdlandi. (a) 

V. ° Ope Micrometri confertur declinatio fideris , quandoque 
planetx, interdum etiam cometx, cum nota cujuspiam fideris declina- 
tione ; ficque diflantia elicitur inter parallelos fiderum , fimul aut 
fucceffive apparentium in eodem immoto campo Micrometri. Ex. 

O o jwdit 

(a) ru. /Ot Erui, i/rafit 03tir. UDCCXfU. f. 4 ( 1 . UffuL 
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pedit itaq[ue hunc campum peramplum haberi, atque tam ip(um,quam 
tubum qus teleicopicum ita di(|X)ni , ut fpecie unius aftri percurrente 
Elum aliquod c parallelis fixis, aliud e mobilibus adduci polUt ad al- 
terius afiri concadhim, quando ambo iimul in tubo apparent. Quan- 
do autem fidera conjundra iK>n fiint, poll trandtum fideris prarce- 
dentis ex intervallo alcenfionum redhrum expedbndus efl tranfitus 
alterius fiiblcquentis , aliquae requiruntur circumijjedbones: ut nempe 
tubus, qui ad alterutrum conipicuum fidus primo dirigitur, ad eam di- 
rigatur plagam, quam fublequens alterum nodhi vel in crepufculo at- 
tingere deb«t : deinde ut lupremum vel infimum filum e parallelis 
fixis aut mobilibus ad praecedens fidus adducatur , prout exigit ejus 
declinatio, major aut minor declinatione alterius j cui proinde pars campi 
reliqua quam maxima pateat : ut demum , quando tubus in infimo 
ejus fulcro a ibeio firmatur, Oblervator ad contadhim fjxiciei filum mo- 
bile adducat, fique aliquam evagationem deprehenderit, eam illico cor- 
rigat, gyrato tantillum Micrometro , filoque mobili ad Ipecicm redu- 
dto. Poli inventam ejusdem fili mobilis a Micrometri centro diftantiam, 
eamque titulo borealis, vel aufiralis rcljjcdhi centri ejusdem infignitam, 
quamprimum Ipecies aftri fublequentis in tubo conipicitur, non aliud 

S crefi, nifi ut mobile filum eidem aptetur, ejusque pariter a centro 
crometri numeretur difiantia , titulo fiio dillinguenda. Patet au- 
tem in fumma utriusque dillantiz, fi tituli fuerint diverfi, vel in ea- 
rum differentia , fi tituli fimiles fuerint , haberi difierentiam declina- 
tionum, five diflantiam inter fiderum parallelos. 

VI.* Exiguz inter duo fidera, in tubo fimul apparentia, vel in- 
ter fidus & limbum Lunx aut cujuspiam planetz , vel inter Solis 
vel Lunx maculas alizque diflantix , non quidem immediate ha- 
bentur, nifi fimul fuerint in eodem horario, vel idem parallelum fixum 
aut mobile attigerint in primo nempe cafii per diflantiam fpecierum, 
in fecundo per intervallum appulfuum. Sed extra hos cafus , qui alioquin 
raro contingunt, per menfuras intervalli appulfuum & diftantiz in- 
ter femitas l^derum, brevi calculo eliciuntur. 

§. II. 

Vfus Micrometri oblique fofiti. 

I N obliqua pofitione Micrometri ( quando ea corrigi nequit, immi- 
nente V. g. occafli aflri , vel nubium occurfu, aut alio impedimen- 
to ) ceflat ufus fili mobilis , & non nifi erroneus habetur fpeciei appuL 
fus ad filum horarium, utpotc obliquum ad ejusdem femitam. Po- 
tefl nihilominus ex obfervatis tranfitibus per aliquot fila Micrometri, 

per- 
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perque notam inter fixa parallela fila difiandam , inquiri quantum di. 
ftet ihnita fpeciei a centro Micromctri , & elici momentum appulfus ad 
verum horarium ; ac 11 machinula fuifict redlc dilpoiita , Mce ferme 
modis. 

Primm Modu», 

A d id celeberrimus delaHire, (a) utens Micrometro , cuinon-Tjj, |y 
dum addita fuerant fila diagon^a , tria harc data fupponit : i.° Fig. i. 
Appulfum fideris A ad filum , trmsverfak ut vocat , live horarium 
A C, per ejus decull&tionem & alicujus Kdex. parallelis , Miaometro 
in hanc obfhvadonem difjxilito , quod nullius elle diflicultads atHr. 
mat. 2* temporis fecunda, numerata inter obfervationem in A , & oc. 
curfum qusdem lideris in B cum alio filo parallelo B C. 3* Difhtn- 
tiam C A filorum Micromctri; & quidem in partibus circuli maximi. 

Ex hifce datis trigonometrice invenit, & angulum C A P & perpcn. 
dicularem C P, & fecunda temporis, fegmento A P debiti, quse addita 
tergori appulfus in A , dant appulfum fideris ad verum horarium 

Ita quoque per obfervatos appulfus alterius fideris fublequentis S 
vel f, ad eadem fila centralia A C S, B C D , habetur in eadem men. 
fura temporis, f^itae fegmentum S D vel S parallelum priori AB; 
adeoque ob triangula ACB, SCD,_/"Ci limilia, infert idem ce- 
leb. Auftor : ut A B ad S D veiyi, ita C P ad C R vel C r, dilbin. 
tiam a centro, addendam vel demen^m a priore C P. Et ut A B ad 
S D veiy i, ita A P ad S R vel yr, tempus addendum momento 
appulfus in y vel demendum ab altero in S, ut innotefeat momen- 
tum appulfus r vel R ad horarium verum P r C R. Utraque ex his 
analogiis etiam in fequentibus modis locum inveniet ; quando fidus al- 
terum, in eodem immoto tubo cxpedbitum, obfervari continget. 

Secundat Modm. 

C LarilTimus Zanottus, {h) ufus alio Micrometro , cui deerant fila Taj>. 

parallela, eoque polito, ut offendunt redbe linex B C, A C, D C, 
oblique fccantes affri fbnitam B D in triangulo B C D, in c^o angu- 
lus redtus C bifariam fecatur a filo medio C A , quod baftm B D fecat 
in A , dads ex obfervatione appulflium fpeciei duobus bafts fegmentis 
BA = »w, & AD=», reperit perpendicularem C. a — 

& fegmentum intermedium A a — ‘*‘~‘*y , cujus tempus in hoc 
cafii additum tempori , quo aflrum fuit in A , dat appulfum ad hora- 
rium verum Ca. 

Quia 
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Quia vero calculum , quo hi valores inventi fuerunt , Au6tor 
ipft non protulit , haud incongrue , ut opinor, meum fubjicio. 

Nempe in dato triangulo redlangulo B C D, & refla C a, du- 
fla ex angulo reflo C, normalis ad fubteniam B D, five ad iemitam 
fpeciei , triangulum dirimit in' duo fimilia B « C , C a D , & filum 
diagonale C A , bifariam fecans eundem reflum angulum C , lecat 
ip&n fubtenfam B D in A. Efi itaque 

1* B « adaD: utB a' ad a C*, vel ut B C*ad CD*j five ut B A* 
ad A D‘. 

2' Ut (B A’ -► A D*) ad B A*, ita B D ad B a. 

3° Ut B A ad A D, iea B « ad a C 

Proinde datis B A~m, & AD = », elicitur B « 

' n ■ ^ s > ^ 

hincque A a = „ . „ . & a C - ■ „ „ ^ , ut fupra. 

CoroS. I. TN hodierno Micrometro, filis, & parallelis Sc diagonalibus 
A inftrufl» , extenditur hxc methodus ad majorem a cen- 
tro diflantiam ; quippe ad (emitae tranfitum extra quadratum reticuli, 
dummodo fccetur a tribus filis , in eodem angulo fefc decullantibus, 

& ab alterutro ex mediis aut primariis Micrometri. Ipfa vero Icmita 
fteciei primo referri debet ad eundem proximum quadrati angulum , 
deinde ad centrum Micrometri. 

•nb.ix. Sit enim ftellae lemita E B A D vel B A D E, quae in hac pofi- 
tione Micrometri non fccatur , nifi a duobus filis centraLbus CE, . 
C Aj lecitur autem a tribus Q__B, Q_A, Q_D, fele in eodem an- 
gulo Q_decuflantibus, & infuper a medio C E. Itaque i’ in trian- 
gulo B Q_D, fi ducatur ab angulo reflo Q_ad femitam B D normalis 
Q y, per expolitas formulas invenientur A f Q_/T 2" In trian- 
gulo C A E, fimili alteri minori B A Q vel Q_A D, dufla perpen- 
diculari C a , quae metitur difiantiam Ktnitae a centro C , fiet : uC 
A B, vel ut A D, ad A E, ita A /"ad A «, quod eji wmm j deinde: 
ut A B, vel ut A D, ad A E, ita Q_y ad C a, quod eJl alterum. 

Tab.ix. appulllis Ipeciei ad filum C E contingit extra campum Mi- 

»3 crometri, ejus a punflo B diftantia B E, fi neceflaria fue- ■ 
rit, elicietur ex inventis, ut prius, Q A f, confequenter etiam /"B: 

deinde QB (media proportionalis inter BD & B f) cui addendo Q_V fc- 
milatus reticuli, notum in minutis & fecundis circuli maximi, adeoque per 
confuetam analogiam convertibile ad fecunda horaria, quxobfervati fide- 
ris declinationi conveniunt, prodibit B V. Vel eadem fecunda horaria fe- 
milateris Q_V immediate innotclcenc, fi pofi alterius afiri obfeivationeni 

habi- 



Digitized by Cioogle 



DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 149 

habitam tubum movere libuerit, & ad idem alhum dirigere, fimulque Mi> Tab. ix. 
crometrumredbediftwnere. DatisitaqueBQ&BV,fiet: utBQadBD, 

, itaBVadBE. Duot demumadicmitamBDEnormaliCa, ut lupra, 
£ct:utADad Q_y,ita AEadCa: & utAD ad A/, ita AEadAo. 
‘Tertius Modus. 

E Legans & concinna eft anaiytica Iblutio a CL Zanotto inventa, 
quum & pauca data & paucos eorum algorithmos requirat: quod- 
que praecipuum eil, obfervationis campum ad majorem a centro diflan- 
tiam extendat. In gratiam tamen eorum , quibus fblutiones fyntheticaa 
magis arrident , (Ruentes fubjungo. 

Datis ex obiervatione habita quatuor pun^s B, A,E,D appuL Fig.7. 
fuum ^ciei fideris ad quatuor fila reticuli: ad tria nempe, ut in prxee- ^ 8. 
denti Corollario 1 °, fele in centro vel in quadrati angulo dccufiantia, & 
ad laterale aliquod , uni ex iisdem tribus parallelo, concipiatur ex E du- 
dia EP,f^ilateri Q_V vel C V parallela & aequalis, adeoque jam no- 
ta in partibus circuli maximi , proinde redudbonem confiiccam admit- 
tens: du6h quoque intelligatur ex C redb C , ut prius, normalis ad 
ionitam B D , quibus praemiflls fluunt frauentes analogiae. 

i.‘ Ut BEadEP, itaBDadDC. 2.* UtD AadAB,ita 
D C ad B C. 3.* Ut B D ad B C, ita C D ad C a,diflantiam f^tas 
a centro C. 4.* Ut B D ad B C, ita B C ad B a , tempus in hoc calii 
addendum tempori appulfus in B, ut habeatur momentum appulius ad 
horarium verum C a. 

Corotl. 1 . CI IcmitaEB AD referenda fit primo ad angulum C^ducatur 
DPipfi QV parallela & aequalis, deinde per expofitas analo- 
gias elicientur BQj QD, Q_f&c A /: denique in triangulo ACE, 
fimili alteri oppofitoQjA D, innotefeet Ca difl^tiafanitaeacentroMi- 
crometri, &latusintermedium Aaprocorredhoneappul/usad horarium. 

CoroB. II. Aidem occurrunt analogiz in fnnitz tranfitu extra reticu- Fig. to. 

Ium. DeturenimfanitaBADEfediainB,A,D,E:du- 
^ D P parallela & aequali femilateri Q V , & C a perpendiculari ad B E , 
elidentur ut fupra B Q_D, Q_/> A J', & demum C a 8 c A a. 

A Ut er, ut f emit a fpeciei Jemper rmratur ad centrum C. 

Si quatuor habentur appulfus B, E, F, D, fintque EP, FR pa-T»b.iX. 
rallel* filis mediis B C, C D,& aequales i^ilateri CV, ad parallelum’'^' **' 
fideris redu^bo, vel immediate cognito, \ ° Ut D E ad E P, ita B D ad 
B C diftantiam centri C a pundbo B : 2.' Ut D E ad E P , ita B C ad B a : 

3.* Ut B F ad F R, ita BC ad Cfl. 

Sinonnifl tres dantur appulfus B, D, E, i.* Dudta ut prius EP Rg. la. 
normali ad D C & zquali femilateri noto C H , crus alterum B P in tri- 
angulo BP E latere nequit. 2.* Ut EB ad BP, ita B D ad BC diflan- 
ftantiam centriC a pundbo B. 3.* Ut BE adEP, ita BC ad Ca: 4-* 
UtBEadBPitaCBadBa. P p Si 
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fig. 10. appuHus B, D, E contigerint extra madratum reticuli, non 

iccus invenitur E P crus alterum trianguli E r D j invenitur (mooue 
V E, cui addendo D P,tota prodit EC diftantia centri C a pun^o £ j 
demum elicitur normalitCo, & crus alterum E in triangulo Cn E Ita 
porro in aliis appuUuum combinationibus. Qamvis negligi pofllt ap> 
pulTus A ad diagonale filum , licpius tamen expedit illum haberi. 

Quotus MoJus: Per delineationem femitte , Jimiliter fecmtis 
JiU MicromtrI. 

D Emum utiliter & jucunde calculo Icala lubfiituitur, vel fimul ad- 
hibetur ad confirmandas menfuras elicitas j nec ^a confirui 5 tio 
requiritur nili ea, per quam calculo ipfi ordinando figura pnemittitur. 

Nimirum linea retShi MN, utcunque dui 3 a, repnelentat Icmitam 
Ipeciei, a(cendentisveldclcendentis,prout econtrario delcendebat afirum 
vel a(cendebat,eamquel« 5 bmin B &F ab horizontalibusfilis, medio Sc 
fiiperno , in A a filo aiagonali , & in E ac D ab horariis , primo & medio, 
ita quidem, ut Icgmenta BE,EA,AF,FDtot contineant partes ido- 
nea; cujuspiam Icalae ST, quot fecunda horaria fpecies infumpflt a Bad 
E, ab E ad A &c. 

i" Itaque deferipto fiipcr D E femicirculo EGPD, inferibo re- 
Aam EP tot partium ejusdem fcalz,quot in dato parallelo fibi vindicat 
fcmilatus reticuli, & ex D per P duco reihm D P, utpote crus alterum 
trianguli redianguli D P E 

2" Per B duco B H C, ipfi E P parallelam , occurrentem cruri 
DPinC,quod efi centrum Micrometrijadeoque per fcilam innotefeit 
perpendicularis C a , quz deinde reducitur ad partes circuli maximi , pari- 
terque innotefeit B<r, intervallum temporis ab appulfu Bufque adappuU 
fum ad horarium verum C«. 

3° FaiSis CV, CH zqualibus femilateri E P, ducuntur ipfis pa- 
rallcl* V F Q, H EQ^, concurrentes in angulo Q_, a quo ducitur diago- 
nalis QCpro examine punda A, 

Fig. 12. Parum diverfa cftconftruftio pro femita B D E Ipeciei delcenden- 
tis, cujus appulfiis erant B, A, D, Ej fiquidem deferipto fuper B E fe- 
micirculo, K inferipto E P femilatere reticuli, prodit crus alterum BP j 
deinde dudas per D & E parallelis FIDC,&HQ^,ipfiEP zqualibus, 
prodit centrum C, & angulus Qpro diagonali C AQ^&c. 

Confirudiones aliorum cafuum non fubjunguntur, quum ex alla- 
tis facile deduci queant. 

Exempla. 

T*b. rx. !• Ex datis BE 7" , B A 43" , BF 75" ,BD 89 & EP 55" eliciun- 
Fig. II. tur,& per calculum & per fcalam, C a 44" & B a 41." 

Fig. 12. II- ExdatisBD45" , BE 107, EPfcmilaterereticuli 73' , prodeunt 
itidem per fcalam 8t per calculum, C a 21" , D a 24." 

SECTIO 





DigitizecI b^Googli 




Digilized by Ckjogle 




Digitized by Google 




Digiti2«d by Google 



DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 



» 5 « 



SECTIO VII. 

De fxisDioptris tdefcopicisy ad inerrantia fiderat 
eaque culminantia ydireBis, 

Fixa pnclonga telefcopia utilia elTe ad collocanda, examinanda corrigendaque 
organa Habilia , jam fupra in defcriptionibus Culminatorii & Quadrantum mu- 
ralium innuimus. Eaque non minus neceiTaria efle ad eliciendam menfuratn 
(emporis medii, nec non ad horologii motum explorandum , ferenis diebus 
iere lingulis experimur. Forfan & aliquid conferent ad nobiliflimam hodier- 
nam indaginem, quae annuas Hellarum inerrantium aberrationes profequitur, 
~ut cx collatis, & earum tranfitibus & altitudinum variationibus eliciatur earum 
parallaxis, li qux datur , & fenfu percipi poteft. 

CAPUT I. 

De tubo telefcopko verticaliter fixo. 

'Fixum verticale telefcopium eximis utilitatis futurum adverteram, li ad genui- 
nam ejus direflionem fufficeret prslongum perpendiculum, & lines meridia, 
ns Jam invenis fubHdium. 

Neque tamen unicum Zenith refpiciendum cenfebam , fed alia qusque punfia, 
in ejus quidem vicinia & in noftro Meridiano jacentia, ut non fimplex ver- 
ticalis linea prodiret, mdlius fere ufus futura , ied exiguus quidam verticalis 
fe^or circuli meridiani. Quia enim ipfum verticale punnum per Hellam 
quampiam , & indicandum & ad ufum aliquem trahendum erat , nullam inve- 
niebam prscife in vertice culminantem. Sed etli aliqua inveniretur, faltem 
ex agmine minorum, non nifi noAu per aliquot menfes, & per dies aliquot 
in crcpufculis , ob diurnam accelerationem , in hoc tubo appareret , ipfa- 
que poli paucos annos mutata declinatione , fe a verticali culininatione fub- 
duceret. 

Nulla quoque primi ordinis inveniebatur prope verticem culminans i fiquidem « 
Caprs, reliquarum proxima, didat adhuc x° 31'. Itaque inter aUas a^, 3* , 4** 
magnitudinis eligebam lucidam Perfei , cujus altitudo meridiana borealis 89* 18', 
aliasque in eadem condellatione propinquas : duas in anteriore pede linidro 
Urfs majoris , quarum audralior non nili 4' didat a vertice : unam Lacerts 
in cduAione cauds ; ita ut toto fere anno dns vel plures obfervari polTent, 
nofiu vel in alterutro crepufculo culminantes , & quidem in arcu Meridiani, 
femialterum gradum non excedente. 

§. I. 

Se8or •oerticalis meridianus. 

E t przlon^m perpendiculum a fublimi quopiam pun6bo demiilum, 
ab adris agitatione immune lervandum , & tubus telefcopiCus,cu. 
jus axis ipG perpendiculo congrueret aut zquidiGaret , filhil^ requi. 
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rebant flabilem , adeoque muralem. Hujus ofHcio fiingi polle videba- 
tur caminus , in Ipeculas muro boreali conflrudhis pro hyemali forna- 
ce, qux inferius nypocaullum cale&cic. In eo itaque camino perpen- 
di(»lum appenderam, teleieopium di^fueram, & prima experimenta 
fiilceperam, quibusdam adhibitis fiibl^is, ne fumus fornacis, quz ta- 
men raro accendi (olebat, telefcopium bederet, aut ejus verticalem litum 
turbaret. Fencftram quoque addideram, ut lens objedbva detegi , Sc 
lan^dis conllietum lumen tubo immitti pollet , aliamque fimellellam 
in l^cubs velbbulo aperueram, per quam audirentur Ircunda horaria, 
numerata in camera Meridiani, uoi alu Oblovatores, & Cubninatorio 
& Q^drante fixo ejusdem verticalis aflri tranfitum expe^labant. 

C^ia vero hujus camini llrudlura elevatur llipra Ijiecuke tedum,ut 
fumo , quemadmodum requiritur, (ubiimem egrelium fuppeditet,mole- 
ihis erat ad ejus culmen accellu$,eique, intere ptend, appolitum horizon- 
tale filum, a quo perpendiculum pendebat, aiiri nimis expolitum, ipfum- 
que culmen luxationem aliquam lubire poterant , ut ut ferreo cingulo 
circumdatum culmen, & diagonali pinnacidio juxta dufhim linex meridi- 
anz munitum edet ; ideo hzc evitaturus incommoda, Speculx parieti 
externo muralem addidi fidulam, boreali angulo proximam, adhibms ca- 
vitatis menlliram paullo majorem ea , quz caminis tribui conluevit, 
ciaflioresque parietes, ut Arudhira firmior evaderet. 

Hzc fillula muralis adurgit ab hortulo domcdico, & a concla- 
vi contiguo ingredum habet angudum, qui, oblovatione pera<da, clau- 
liis lervatur. Elevatur fupra externam Speculz percam , a qua 
commodus habetur acoedus ad ejus orificium , cui lapis ingens qua- 
dratus innititur,czmento firmatus, & Ibeculz muro firme conjunous. 
In eo exdla ed oblonga rima , Ihi fenedella horizontalis meridiana, in 
longitudine 2 fere pedum , & in latitudine 4 unciarum Pod oblerva- 
tionem tegitura ferrea valvula, quz nivis & imbris ii^edum arceat. 

§. II. 

Planum filare in verticali SeQore meridiano difpofitum. 

E idem lapidi horizontali A a ad utramque partem rimz meridianz 
C c, plumbo conlblidatx lunt verticales furculz A, a, earumque 
driatis foraminibus aptatz longiores cochlez,ad Meridianum normales. 
In crenis utriusque cochlez, tomo excavatis, detinetur filum Imcum 
cralliulculum , laxioribus nodis adnexum, borizontaliter protenliim; 
& quamvis curvum , vel ab ajmenlis perpendiculis inflexum , lemper 
tamen manens in eodem vertici plano, ad quod per g}Tationem co- 
chlez alterutrius vel utriusque, una cum crenis, quious adhaeret, addu- 
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dhim fuerit. Quia vero adducendum erat ad Meridianum , exponen- 
dum remanet, quonam modo id contingerepotuerit,& mihi condgifle 
confliterit. 

Super ipfb lapide A a dirigebatur ope reguix orichalcicx, pinnulis 
infhxiAx, radius viflialis ad « Caprx, vel ad aliam lecundx magnitu- 
dinis ftellam, in aepulculo & in ejus infimo tranfitu per Meridianum, 
non procul ab horizonte confpicuam ; & quidem eo momento, quod 
a Sodo eundem tranfitum per Culminatorii dioptras obldvari , alta 
voce indicabatur. Regula in eo ficu manente fimulque firmata , facil- 
limum erat ad dus parallelifmum ucriusque cochlex crenas adducere, 
huneque paralleiilmum meiifiiris iceratis probare. Filum itaque, cre- 
nis ita rerflificatis aptatum, in meridiano per ip& dudlo jacere cenfcn- 
dum erat, & locum aflignabat quotcumque pundbs, a quibus pen- 
dentia perpendicula indicarent alia totidem pundVa infimi horizonta- 
b$ alterius fili, aut crinis O t/, fuperno xquidillancis, atque in eodem 
meridiano ducendi j adeoqueduo hxc horizontalia fila, nempe fupe- 
riusAn, & inferius D </: duo itidem perpendicula F D, /V, quibus 
ea jungebantur, planum filare conflituebant , in verticali Sedtorc Me. 
ridiani dilfX)ncum. 

SeboUum. 

C/ aliqua effit evagatio Culminatorii a plano Meridiani , vel faSax 
coUimatio ad fteUam, per pinnulas horizontalis reguU male direllx, 
pojffet ex alterutra vel ex utraque Jtmul aberratione, priefertim ad oppoji- 
tas partes tendente, aliqua oriri declinatio plani filaris a Meridiano. 
Qma tamen verticalis arcus, etji prope horizontem finfihiliter a Me. 
ridiano recedens , prope verticem ad ipfum rurfus accedit , error 
inde ortus quafi evanejceret. Arcus enim circuli maximi per fleUam 
cubninantem , v.g. lucidam Perfei, per eandem in ejus tranfitu per 
planum filare ad eam produBum, inter Meridianum gT idem planum 
filare intercepti , non differret a tantillo arcu circuli altitudinis , inter 
utrumque comprehenfi ; adeoque quum arcus fimiles hujusmodi cir. 
culorum, horizonti aquidifiantium , /mt ut finus difiantiarum a verti, 
ce, fi ponatur fumma utriusque aberrationis fuiffe, v.g. id' , diflantia 
vifaCapreea vertice 8^* 45* , diflantia lucidie Perfei 43' , prodiret eva. 
gatio plani filaris a Meridiano minor 16'" , proinde injenfibilis. 

§. III. 

Dioptra telefcopicafin verticali SeSore meridiano di fpofna, 

T ubus O L , cujus longitudo fere 6 pedum , figura coni truncati, 
infima nempe balis amplior quam fiiprcma, ita collocandus erat, 
Q_q ut 
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Fig. I. Ut qus axis dirigeretur ad verticem in przordinato plano filari, & mfe- 
rius ejusdem plani latus. Ove filum D ^ ad teldcopii dioptram ocula, 
rem (petfteret j centrum denique objecflivae lentis in axe tubi , aut fM- 
tem in eodem filari plano locum haberet. 

Fig. a. I.* Itaque tubi orificium O laminx horizontali l> firmiter inniti 
debuit ; luperior autem tubi pars I L ferreo fulcro horizontali E e , 
parietibus infixo , & juxta Meridianum diredlo , detineri per annulos 
fibi cohaerentes & oppofitos, utrinque apertos, & per cochleam coar- 
^bandos , quorum dter tubo , alter ipfi ferreo fulcro adflringitur. 

Fig. I. 2.* Perpendiculum a fiiperno filo A a , fcilicet a pun£bo ejus 
medio , vel ab alio magis idoneo pendens , & vacuo tubo immillum, 
indicabat ejusdem diredbionem verticalem vel inclinatam , corrigen- 
dam per motum iuperioris partis , priusquam fulcro E e adfbringe- 
retur. 

3. * Tubo huic verticali duae confuetac imponebantur lentes cort- 
vexae , quarum communis focus infideret filo D lens autem ocula- 
ris movenda erat verfiis auflrum vel boream , prout apparens culmi- 
nantis affri fpecies exigeret ; proinde fiffula hujus ocularis lentis confb- 
lidata efb oblongx normali laminae , ad tubi cavitatem apertae , quae ab 
alterius fixz repagulis longioribus detinetur. 

4. * Lentis denique objeftivac loculamentum , tubi orificio ex. 
centricum , una cum fillula, cui adhaeret , motum pofhjiabat circula- 
rem in tubo, ut centrum ipfius objedlivae lentis ad axem tubi , vel cer- 
te ad filare planum adduceretur j quod & praecipuum erat , & ex prae- 
millb wparatu fic obtinebam. 

Coardfato lentis objedUvx orificio , ut pauciores radios admit- 
teret , Sc ab ejus centro parum diflantes, vifibile reddebatur fupernum 
filum A a f quod alioquin , utpote nimis propinquum, integra paten- 
te lentis apertura videri non poterat : jamque ad telcicopium lupinus 
accedens, & filum fupernum A a, ftu, verius, ejusdem fpeciem intuens, 
indicabam fbcio, quorfum vertenda eflct capfuia lentis objedlivae , five 
fifiula capfulae adflridla , eaque tamdiu vertebatur ad orientem vel oc- 
cidentem , donec viderem imaginem fili externi F f coincidere cum in- 
terno five dioptrico filo D d. Idem experiebar poft firmatam politio- 
nem fiflulae lentis objedlivae , idemque repetebam poli ampliatum ejus 
orificium. 



Scholium. 




mtnut apparet conjpicua Jpeciet infimi fili dioptrici D d, utpote ah ocu- 
lari lente ninm remoti. Aliud itaque filum dioptricum in eodem verti- 
cali plano, fed in boriaontali alio demijfiore dij^ni debet. 
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CAPUT II. 

De altero fixoTeleJcopiotad Jidera prope verticem 

culmmantia Uredo. 

Poft eredum ad ufum inferioris ObfeiTatorii meridianum parietem , aliquot in 
ejus orientali facie difpofuiTelefcopia > inter qus alterum hoc , pene verticale, 
locum invenit. 

§. I. 

Tuhm muralii , cujus axis parumper a vertice boream 

wrfm decimat. 

C OnIht hic tubus muralisG IL, ut reliqui murales omnes, bnufteo- Tab. i. 

lis ferreis , fhnno ut cllc fbicnt obdudtis , & flanno conjunctis. 
Longitudinem habet pedum lo, figuram conicam, (uperiusnemf>e trun- 
catam. Bafis ejus infima ell unciarum trium , fliprema fere duarum. 

Ad hurx; tubum collocandum utebar perpendiculo, intra ejusdem tubi 
cavitatem pendente , quod borealem axis declinationem indicabat , & 
tranfitum Uderum, qux inter alia prope verticem culminantia eligi pote- 
rant. Haec fidera eadem funt , quae fupra recenfuimus , nimirum i.* a. 
Ferlm, culminans poli lucidam v, intervallo 13' , in altitudine bo- 
reali 89* 18', vilibilis ab initio Augulli ulquc ad finem FebruariL 

2.*“ Dua: tertiae magnitudinis in anteriore pede Urlie majoris, 
quarum occidentalis lucidior ell , & culminat poli a Procyonis, inter- 
vallo 15' , in altitudine boreali 89' 10' j adeoque didat a vertice 50' . 
Altera orientalis culminat pod intervallum 4' , in altitudine audrali 89* 

56; proinde declinat a vertice non ni(i4' audrum verius. Duo hxc lidc- 
ra confpicua funt a dimidio MenlisOdlobris ulque ad dimidium Aprilis. 

3.* Stella lacertae, quartae magnitudinis, culminat pod lucidamCygni 
intervallo i' 48', >n altitudine boreali 89° 14' • Ckanlpicitur Menle Junii 
in crepulculo matutino , deinde noClu Mcnfibus Augulli , Septembris, 
OCrobris , Novembris , Decembris j demum in crepulculo velpertino 
Menlls Januarii. 

COROLLARIUM. 

D Uo itaque adra in anteriore pede Urlie majoris, terminos conditue- 
bant campo Micrometri , tubo huic applicant. 

§. II. 

Fila dioptricaj Jxa mobilia. 

H orizontalis lamina orichalcica Gg, in ferreo murali fulcro G H fir- 
mata , ludinet infimum tubi orificium , fimulque detinet annulo 
inclufum. Eidem lamin* perforatae, quantum tubi feCtio, vel orificii 

Q_q 2 mcnlu. 
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menfura exigebat, inferius adffridh eft capfiila Micromctri, quod aliis, 
ad tubos fixos Caprae, Lyrae, Ardfuri Ijaedantibus, majus eftj ftrudhj- 
ne autem parum diverlac. Quadrum (labile parumper moveri pocell 
intra fuam capfulam ope horizontalis cochlex, ad Meridiani planum nor- 
malis , ut filum horarium medium adduci pofllc ad axem tubi j adeo- 
que campus Micrometri bifariam (ecari a Meridiano, vel a propinquo 
verticali plano, per eundem axem dudlo. 

Lateralia fila reticuli didant a centro decem gradibus cochlex 
primarix , (cu cylindri fpintlis , cui adhxrct externus index , percur- 
rens circuli limbum, in decem xquales prtes divifiim. Proinde angu- 
lus , quem in cubo fiibtendit femilatus reticuli , didans lo pedibus Sc 
2 unciis a lente objedliva , ed 15' ii" : fiquidem lucida Perlei percur- 
rit in hoc Micrometro latitudinem reticuli , five Cranfit a filo primo ad 
tertium intra horaria 3' 6" j in alio autem Micrometro Quadrantis au- 
dralis contigui , xqualt diflantia vel eadem tubi longitudine ab objedli- 
va lente remoto, tranfit inter 3' 8" > quare quum (emiangulus ejus reti- 
culi (upra(a) is*2i"i definitus fuerit, hujus angulus elicitur30'23",ejus- 
que (cmifns 15' ii". Hinc gredus integer cochlex, vel integra indicis 
externi periodus xquivalec 91" circuli maximi. 

Quatuor recenfita lidera tranfeunt extra quadratum reticuli : ad 
tria boreaiia, quando culminant, adducitur infimum filum mobile j ad 
audtale vero fupremum filum adducitur. 



CAPUT III. 

De aliisDeleJcopiis i oblique fixis. 



eliqua (ixa Ttlcfcopia, (ingula direda funt ad fidera prims mamitudinis, toto 
anno confpicua , quando etiam culminant in ipfo meridie. Ea itaque feligl 
debuerunt , qus in cniminatione iniignem habent a Sole difTerentiam afcenfio- 
nis reft® , vel declinationis ab .Equatore t qus prsterea ob quasdam circum- 
(lantias aliis prsferenda videbantur : nimirum Capra , Sirius , Lyrs lucida 
& Fomahan. 



eque tamen hsc fixa telefcopia, feu verticalia eorum plana dioptrica , quorum 
fingula per centrum objeftivs lentis , & filum horarium medium dufta conci- 
piuntur , in ipfo Meridiano collocanda fufeepi , fed contentus fui ea Meridia- 
ni vicinia , qus vifum fideris appulfum non nifi paucis aliquot fecundis hora- 
riis removeret ab ipfo culminationis momento t adeoque aberratio inventa , 
orientalis aut occidmtalis , utpote minor horario minuto , elevationem fide- 
ris culminantis non vitiaret : idemque Obfervator ejusdem fideris tranfitum 
in hujusmodi fixo telefcopio, nec non in culminatorio & contiguo Quadrante 
fixo notare polTet. 



§• l 
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§. I. 

Ad Capram fjhe Auriga Capellam « , in Conjellatione ' 

/iuriga. 

• 

F ixarum prim* magnitudinis h*c unica nobis cft pcrpctusc appri- 
tionis , nobisque ad verticem , & ad horizontem magis accedit. 
Elevatur enim in ejus culminatione ad altitudinem 87* 29' j in infima 
vero deprellione in boreali plaga , delcendit ad apparentem difiantiam 
4° 5' ab horizonte. 

Capra didat ab Ecliptica , boream verius , gradibus 22 ! : ejusquc 
locus , fi ad Eclipticam referatur , attingit decimum quintum gradum 
Geminorum. Etfi vero haec fixa nobis parum infra verticem culmi. 
net j quando tamen culminat in meridie, die iexta vel ieptima Junii, 
non majore quam 23 graduum altitudinis excelTu culminat iupra Solem. 
Sufficit autem ea deviatio vel obliquitas incidentiae radiorum ibiarium , 
ut eorum vis infiingatur , & fpecies adri appareat in tubo , fi fuerit ex 
longioribus; prxiertim fi tubi orificium protrattum, longius didet a len- 
te objei%va, &, quantum res patitur, minime pateat. 

CircaaEquino^aCapraMeridianum attingit in crepufculis, ejus- 
que (pecies,ut tc aliorum fiderum, vividior Serubicunda conipicitur in 
tubis, ad ejus tranfitum fiipra & infra polum dire^hs. Pod crepufcu- 
Ium matutinum infia polum apparere definit : pod vclpcrtinum videri 
nequeunt absque illuminatione fila Micrometri. In tubo ad culmina- 
tionem diretflo , claritas & didindfio fpeciei fuccefiive decreicit ab a£- 
quinodUo verno ad aedivumSolditium, prout Capra culminans propius 
(equitur Solem ; deinde ufque ad iEquinodlium autumnale rurfus auge- 
tur, prout Capra magisSolcm praecedit. A die decima Martii ulqueadio 
Septembris culminationes Caprx alligatae funt horis diurnis ; aliquz , 
ut fupra innuimus , contingunt in crepufculis ; itaque pauciores rema- 
nent in horis nodlurnis , quz lampadis ufiim requirunt. 

Tranfitus Caprx per Meridianum fub polo , utilifllmi funt, qui 
circa mediam nodtem & circa aedivum fbiditium contingunt ; ut acce- 
dente ufu altitudinum correfjx>ndcntium explorari queat Meridiani fi- 
tus in plaga boreali. Rarz autem occurrunt nodlies , qux hujusmodi 
obfervationibus faveant in tanta horizontis vicinia. 

Duo habentur fixa teiefeopia , in quibus Capra culminans , leu 
verius, ejus fjiecies tranfire conipicitur. Horum primum incluflim.* 
fuit rimx in Euro- boreali Speculx pariete, in ea diredtione difjwfitx. Ri- L*. 
ma hxc definit in ampliorem cavitatem ah, cujus bafi caput Obferva- ‘ ’’ 
toris, & quidem dantis, innititur. Suprema tubi pars , extra rimam.» 

R r altius 
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altius protcn/a , murali fulcro manet adflridh , & in theca immi. 
nentis fcneftne inclinatz aptata cfl fiflula , cujus extremum orificium 
aperitur , ut culminantis alni radios admittat : pofique obfervationem 
daufum fervatur. 

In hujus muralis tubi Micrometro,quod a lente objeifbva diflat 9 
ped. 7 unc. fila reticuli difjxifita funt, ut in Micrometro Quadrantis fixi 
aufirdis contigui j tranlit enim Capra in utroque a filo primo ad ter> 
tium intra horaria 2' 34" : fila quoque, tam lateralia quam horizonta- 
lia, didant a centro 25 greflibus cochleae primariarj adeoque fingulse par- 
tes internae Scalae acquivalent 36“ :&centelima pars extern* Scalae indicat 
22"' anguli five arcus circuli maximi. 

Alterum fixum telcfcopium , ad eandem Capram culminantem 
diredhim , adhaeret parieti meridiano inferioris Obfervatorii , nempe 
inter ipfius parietis orientalem Faciem , & arcum Quadrantis , ibidem 
fixi. Ambx hujus tubi extremx partes ( quarum in fuprema lens ob- 
jedliva includitur , infimz autem aptata eft compages Micrometri ) ad- 
rtridbe manent ferreis fulcris , qux lapidibus ejusdem parietis confblida- 
ta funt j fixis itaque manentibus, & centro lentis objedtivx & reticulo 
Micrometri, directio plani dioptrici vitiari nequit in qualibet luxatione 
tubi , qui non alium habet ufiim , nili ut lentes & Micrometri fila cu- 
flodiat : utque diurno tempore arceatur lumen , quod fjjeciem fideris 
hebetaret. Hxcque plani dioptrici conflans pofitio in reliquis fixis tc- 
lefcopiis diligenter procuranda fuit. 

In hujus Micrometro, quod ab oculari lente didat ped 10, unc. 3 
Capra percurrit fcmilatus reticuli intra 67" horaria : 8c in Micrometro 
fixi contigui Quadrantis intra 89" hcfique illius fhniangulusi5‘2i"i.(a) 
itaque hujus iF 30". Porro grefius 8 cochlear primarix metiuntur fpa- 
tium , quod percurritur intra 38'" horariaj quare flibtendunt 6 ' 31": Sc 
finguli grellus 49" ; adeoque pars decima fubtendit 5." 

In Meridiani Camera , qux Speculz contigua ed, fixum aliud 
telefcopium ad infimam Caprz depremonem dirigitur. Longitudinem 
habet 4 pedum , triaque Ua verticalia dioptrica , & unicum horizon- 
tale : caret Micrometro, led indruftum ed filis diagonalibus, qux fup- 
plent defeftum fili mobilis in tranfitu fjjcciei, fupra vel infra fixum ho- 
rizontale filum. 

Ipfa vero fjiecies tranfit a filo verticali primo ad medium , five 
a medio ad tertium intra 1' 44" 5 adeoque a primo ad tertium intra_> 
3' 28" horaria. 



§. II. 
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§. II. 

Ad Sirium , /tve ad lucidam « in ore Canis majoris. 

P ulcherrimum hoc (Idus apparet fixorum omnium maximum : ap» 
paret quoque (plendidi/Timum omnium. Nobis culminat pofl: Ca- 
pram intervallo i‘ 36', in altitudine vifi 25° 26'. Eft autem nobis toto 
anno in (lia culminatione vifibile , quando etiam culminat in meridie; 
nunc videlicet in fine Junii , quando Sol pervenit ad oifbivum gradum.» 

Cancri . ad quem Sirii locus refertur ; tunc vero Sol , parum adhuc 
diftans a tropico Cancri, fupra noftrum horizontem elevatur ultra gra- 
dus 65 j adeoque deviat a Sirio ultra gradus 39 ; tanta nimirum e(l di- 
(lantia fideris ab Ecliptica verius Aufirum. 

Neque tamen in meridiana culminatione Sirii minima contingit 
ejus a Sole deviatio ; (^ adhuc paullo imminuitur , donec eam metia- 
tur arcus , ad (emitam Solis refeus ; adeoque minimus , cujus menlli- 
ram hic aflignarc non refert. 

Deinde rurflis augetur deviatio Sirii a Sole , percurrente (emidr- 
culum Ecbpticae defeendentem: rurfusque imminuitur in regrelTu Solis 
per (dnicirculum afeendentem. 

Circa /Equinodfium vernum Sirius culminat in crcpufculo ve- 
(pertino : circa autumnale in matutino. Ab vEquinoiftio verno ad au- 
tumnale culminatio Sirii diurna eft : ab autumnali ad vernum noifhir- 
na. Foft aeflivum Solditium uique ad hibernum Sirius culminans So- 
lem przcedit ; pofl hibernum ufque ad atflivum culminans Sirius , Co- 
quitur Solem. 

Fixum Sirii teleflxjpium , cujus longitudo 9 ped. 7 unc. adhairctSeS-lV. 
prxfato meridiano parieti , adfiridtum in C centrali fulcro Quadrantis! 
in B autem alii fulcro, quo (uflinetur arcus ejusdem (^adrantis. Utrin- 
que aptata (unt ferrea ligamenta, orichalcicis annulis & cochleis chaly- 
beis munita ; ut immutabilis habeatur diredbio plani dioptrici. 

Quia vero jacent fere in eodem plano inclinato , & fixum hoc 
Sirii telefcopium & fixi Quadrantis Alhidada , quando ad Sirium diri- 
gitur , idem Obfervator capere potefl in utroque tubo tranCtus qus- 
dem aflri. 

In fixo MicrometroTele(copii,ad Sirium dirc6ti,tran(it qus fpe. 
cies a primo verticali filo ad medium intra 56" horaria; trandt autem.» 
intra 64" i in fixi Quadrantis Micrometro, in quo (dnilatus reticuli fub- 
tendit angulum 15' 21": (a) itaque reticuli (bnilatus in Micrometro Si- 
rii fubtendit angulum 13' 27"!; porro (dnilatus, (Ive difiantia fililatera- 

Rr 2 lis 
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lis a medio , zquivalct 2^ greflibus cochlex motricis , flvc primarue; 
adcoouc finguli grcfliis xquantiir 32" 17"': &pan decima extern» Sca- 
Ise indicat 19"' 36"", nimirum fere f" anguli five arcus circuli maximi. 

§. in. 

ArSurum^ five ad a. in confleUatione Bootis. 

E Tiamhzcfixa,& magnitudine liia 8r rubelcente fulgore difbnguitur. 

Nobis culminat in altitudine vift 62" 20', ex intervallo 29' poft Si- 
rium. Locus Ardhiri hac noifaa ztate refertur ad vigellmumLibrz gra- 
dum , quem Sol attingens d. 14 O£lobris , quam minimo angulo diftat 
ab Ardluro, tunc nobis paullo poft meridiem culminantc. Diftat au- 
tem Ar< 5 turus ab Ex;liptica boream verflis 31° 57' ; proinde cum Sole 
culminans videri potefl, eoque Acilius, quia culminat fupnt Solem. 

Die 26 Odobris Ardurus culminat in meridie , jamque paullo 
majore angulo diflans a Sole , quem deinde prxcedit in culminadoni- 
bus fuis; donec circa hiemale Solflitium culminet in ortu Solis Se in cre- 
pufculo matutino. Foflea culminationes Arduri evadunt nodumz 
ulque ad crepufcula ve(pertina,lbl(litio zflivo contigua. Ab adlivo fbl- 
(litio ufque ad hiemale culminationes Arduri contingunt in horis di- 
urnis. 

T b • Fixum Arduri telefcopicum, cujus longitudo loped. 4 unc.apta- 
* ■ ■ tum eft przfato meridiano parieti a fulcris , fijb centro Quadrantis 8c 
fub ejus arcu Krmatis , immobiliter detentum. 

In ejus Micrometro tranfit aflri fpecies a filo primo ad mediunu 
intra 49" horaria j tranfit autem intra, 65" in Micrometro quadrantis 
fixi contigui , cujus fonilatus fubtendit angulum 15' 21" I j hujus ita- 
que fcmilatus fubtendit angulum n' 24" 8."' Sed inverfb Micrometro, 
quum fila diflarent 5 grelTibus cochlez, tranfibat fjxdes intra 17" j ita- 
que 5 greflus zquivalent 4'i" , Se finguli 48" . Demum pars decima Sca- 
Iz extern» indicat fere 5" circuli maximi. 



Scholium. 



jy utroque telejcopiojaco, Sirii ^rSrHuri,obJervantur etiam culmina. 
* tiones SolU , JLunx , aliorumque planetarum , quando in eadem cui. 
minant altitudine , ad quam ipja telefcopia direaa fiunt , wl non niji 
pauca minutu diverfia. Veluti diebus 3. 4. 5 Februarii , 6. 7. 8 

Novembris in meri Se Solis (pedes objervatur in tubo Sirii : Sebus au- 
tem 22. 23. 24 Maji, fis 20. 21. zz Julii in tubo JrQuri. 



Anno 
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' ANno 1^9 Jupittr mane culmhtam, quiJem direHus, conjjiide. 

batur in tubo Arduri a die 26 Augufli tyque ad 21 Septembris j de. 
inde retrogradus a diei ufque ad 16 Oilobris. In eodem quoque tubo 
tranfibat Saturnus, vegere cubttinans Anno 1741 a 27 Februarii ufi, 
que ad Jinem Martii atreilus: deinde retrogradus ufque ad 22 Aprilis. 

Mars, (S' Venus raro admodum : Luna vero rarijjime in jbds 
tubis Sirii , € 5 " ArSuri obfervari pojfunt , ob injtgnem diurnam aititu. 
dinis variationem. 



§. IV. 

M Lyrst lucidam «. 

S irio non parum aequatur haec ludda , magnitudine, luce , candore 
conlbicua. Ipfi quoque opponitur Sirio j Ilquidem poft 
ipliim culminat, elaplis fere 12 horis. Latitudinem habet borcalem, 
majorem quidem , led oppolicam aulhali latitudini Sirii , aliasque fu- 
bit vicilllcudines, inferius indicandas, contrarias illis, quas Sirio con. 
venire fuperius innuimus. 

Hzc lucida nobis culminat in altitudine vila 80’ 20' , ejusque 
ficu ad Eclipticam relato, nondum integrum fibi vindicat gradum lepti. 
mum Capricorni j proinde parum adhuc diftat aColuro Solltitiorum, 
orientem verius ; & quinta die circiter poft hiemale Solftitium culmi- 
nat in meridie. Dilrat autem ab Ecliptica gradibus 6l 1 j adeoque 
fixarum omnium primz magnitudinis, drea meridiem culniinantium, 
maxime deviat a Solis radiis j qui propterea Ipccicm ejus, tubo immif 
lam, qwm minime turbant. 

Paullo poft hiemale Solftitium lucida Lytz Solem praecedit: 
pauUo poft armvum ipla Icquitur Solem. Grca iEquino<ftium ver- 
num culminat in crepulculo matutino : drea autumnale in velpertino. 
Ab autumnali ad vernum culminat horis diurnis: a verno ad autum- 
lude, no^rnis. 

Ut pro culminantc Capra, ita quoque pro ludda Lyne duo ha- 
bentur fixa telefcopia. Primum longitudine pedum 9 aptatum fuit 
ocddentali angulo Speculx, ferrds fulcris, in utroque priete ipfius an- 
guli firmatis adftriifhim. Hujus Micrometrum iWle prorfus eft & 
aequale Micrometro Caprae. Tranfit autem fcedes aftri a primo filo 
reticuli ad medium intra 72 " j at intra 76" in Micrometro fixi Quadran- 
tis, cujus lemiangulus eft 2" i j adeoque hujus lemiangulus elidcur 

14' 14". diftantia filorum a centro eft 25 grefluum cochleae jitaqpfin. 
guli grefius aequivalent 34" : & A externae fcabe acquivalet 20'" uve )*. 

S s Alte- 
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Alterum fixum telefropium pedum loipro tranficu culminantis 
' lucidz Lyrz , adhzret parieti meridiano inferioris Obi^atorii firma, 
tum, ut alia duo, ad Capram & ad Ariflurum direfh. Hujus quo- 
que Micrometrum (imile prorius efi & arquale illorum Microroctris. 

In Micrometro fixi hujus tclelcopii lucida Lyras percurrit latus 
reticuli intra 121" : & in Micrometro fixi contigui Quadrantis intra 
157". At illius Icmiangulus inventus fuit 15' 21'' f j itaque hujus eft 
11' 51". Porro inverlb Micrometro, & ver/ato manubrio, ut filum 
mobile diflaret a (labili 8 gredlbus cochleae , (pedes allri percurrebat 
hoc (jjatium intra 33" I. adeoque integra circumvolutio , five grelTus 
integer cochlex promovet filum mobile (jsatio vel angulo 48" 15"'. 8c 
A circumvolutionis zquivalct («c 5" . 

Scholium 1. 

^ Tyjrvu/iim aliud habetur tekjcopium fixum in Camera Meridiani, 
^ ^eBwnadFhonMhant,fiveada.Aquarii,nobiscubninanteminaL 
titudine 10* 51' 5 adeoque inter fixas prima magnitudinis in minima 
elevatione fupra horixfintem, Subfidium aliquod mihi prabmt in exa- 
mine proximi Culminatorii i quia vero non excedit longitudinem 
duorum pedum , non ejl , cur in ejus deferiptione immoremur. 

Scholium II. 

" 7 ^ Eque refert pqfi fixa telefcopia recenfere mobilia , qua habentur, 
' quorum tubi aliquot, integri vel duBiles, cuflodiuntur fujpenfi de 
parietibus Specula. Hacfunttamcomtrumia%. \Oufque ad longitudinem 
18 pedum, quam dngkcana 3. 4 € 5 * 5 pedum. Hac autem, aliaque 
a me vifaCtttadioptrica trium plurium pedum, cum firuBura arti- 

ficio, tum claritatis imarinis augumento longe fuperat, quod Au- 
gulblllma Koman. Imperatrix ELISABETH CHRISTINA, fcien- 
tiarum prafidium ^ columen, gratiqfijfime nubi nt^er 
ctfiodiendum commijit. 
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APPENDIX. 

De ligneis Fulcrii pr^grati~ 

dium Tuborum mobilium. 

Ad fingulos longiores tubos duo difpo- 
fui diverfa fiilcra ; cjus tamen in eo- 
rum ufu tubus ipfe conjungit. Supe- 
rius enim> vel externum mlcnmi fu- 
flinet extremam tubi partem , obje- 
fiivx lenti propinquam. Fulcro au- 
tem inferiori, live interno innititur 
pars infima tubi, fimuique innixa di- 
rigitur. PotuilTet quidem alterutrum, 
vel uirumque moveri ; expediit ta- 
men externum quiefcere , internum 
autem ctTe mobile, utpote Obferva- 
tori contiguum. 

S I. 

Fulcra externa. 

F Eneftris Specui*, orientem, me- 
ridiem & occidentem verfus, 
afHxus eft in utroque latere a fler 
i‘.) cujus verticalem IdC 
Atram CD percurrit Curlbr £FG, 
elevandus aut deprimendus ope fu- 
niculi GAH, in G adnexi, tro- 
chlez A circum voluti,& ab obice H 
detenti. Furculx F tubus inniti- 
tur, & ab externo annulo, illuc ad- 
duco adftridlnque detinetur , uC 
defeendere nequeat. Ip(a vero fur- 
cula F horizontaliter volvitur in 
verticali foramine E, ut innixi tu- 
bi direAionem fequatur. Aliis fe- 
neff ris altioribus, Sc fiib teAo incli- 
natis, appoGti funt afleres a b {fg. 
2 ^ in plurcs cavitates exdfi, ut au- 
cui ex illis pars tubi fiipcma innita- 
tur. Hi afleres circumvolvuntur, 
velut valvulx feneflrarum drea 
filos cardines, ut normales fiant ad 
tubum , quomodocumque dire- 
Aum. 

Ss 2 $. n. 
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Fttkra interna. 



T Res afferes AB, AC, AD 
fulcrum triangulare 
conftituunt. Duo anteriores A C, 
AD fupra convergunt , & in eo- 
dem plano concurrunt ; infra ve- 
ro divergunt , & lateri transverlb 
adharrent. Reliquus afler A B, pro- 
pior Obfervatori, duobus anterio- 
ribus in communi vertice jungitur, 
a quibus pro lubitu deviat. 

Pofterior hic afler AB feifluram 
habet oblongam EF , quam per- 
currit Curlbr G H , aflerem A B 
leniter pcrftringens , impulfus a 
cochlea IK, aptato^us obice IL, 
& in eadem crena EF a fua matri- 
ce fimnato, ut cochlea IK, circum- 
adfa per manubrium M, elevet aut 
deprimat Curfbrera G H. 

Curfbri GH additum eft hori- 
zontale brachium NO, utrinque 
verticaliter inflexum , ut in e|us 
crenis N», Oo detineatur alterum 
brachium mobile P Q_, cui tubi 
pars infima innititur j ipfiim vero 
braduum P Q_movetur in afccn. 
fum vel dcfcenlum ope cochlex 
RS, & interpofitx lamin* chali- 
bc* , ac elafHcae P S Qj_ 

Infima pars afleris AB definit in 
Curforem Bi, fuperadditse crenae, 
quam percurrit inclufiim, & pavi- 
mento in b innixum. Codilea 
FB, pervadens fixam matricem V, 
impellit in alcenlum vd delcenfum 
obicem B , fimulquc Curforem , 
cui idem obex adhaeret. Triplid- 
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ter itaque tubus, huic fulcro itsiixus, attolli 
poteft aut deprimi : & accedente horizontali 
ejus motu in brachio P ad adrum facile 
dirigi, fimulque in luccenTva dircfhone ftr- 
vari , donec integrum fulcrum ad orientem 
promoveri debeat , aftro fiquidem ad occi- 
dentem tendente : vel obex I L immutari , 
pro ut aflrum magis elevatum, veldepreC 
Ium fuerit. 

II. 

F lfhjla hexagona A B , i‘. ad pavi- 

mentum prope defeendens, (uBi netur 
in verticali Otu a tripode C D, cui adhatret 
conglutinata in C, & per brachia E firme 
conjungitur. In ejus bafi expanfa B B latet 
horizontalis rota 32 dentium , quos impellit 
verticale tympanum B /3 dentium 9, & una 
cum rota ipla circumagit ejus axem, in alia in- 
terna fiftula latentem, ftriatum, & parallelum 
bacillo BF manubrii F. Hic axis latens, aut 
cochlea, quando circumagitur, movet ma- 
tricem fijam , infimo alterius internz fidulx 
orifido adglutinatam ; adeoque per gvratio- 
nem manubrii F elevari poteft tribus fere pe- 
dibus eadem interna fiflula, cujus eft pars 
A G. Supra verticem hujus internz fiituix 

E rominet verticalis fcmicirculus H I , pecu- 
ari loculamento, eoque volubili adftridus, 
& circa centrum O mobilis una cum adjefta 
crafliore regula K L, quam percurrit infitus 
Curibr M N , infia dentatus , lupra vero ex- 
cavatus in loculos, qui tubum innixum, im- 
merlumque detineant. 

Ad impellendum lemidrculi perimetrum, 
dentatum excavatumque, addita eft cochlea 
QJl horizontalis, peculiari quadro indu (a, 
& alia p verticalis, vel parum obliqua, quz, 
dum quadrum elevat , priorem illam Q_R 
perimetro impellendo conjungit : dumque 
quadrum deprimit , cochleam QJR ab iplb 
perimetro removet. Itaque Tubus, & ex- 
temo fulcro & huic interno innixus, fadle 
Tt per 
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per manubrium F attollitur, vel deprimitur 
ad congruum altitudinis gradum , facile pro* 
movetur aut retrahitur ad requilitam plagatn 
per Curlbris rotulam K j adcoque per duos 
holce motus ad allrum dirigitur : iWile de- 
mum per cochleam Q_R, duplici manubrio 
inlhui^m, g}’’rato lemidrculo Regula KL, 
vel Curlbr M N ad Icmitam Ijxdei, fi ve ad 
afiri parallelum addudtur , ut ip& Ipecies in 
tubo diutius appareat; firaue fine ulla fatiga- 
tione habetur tubi fuccefliva diredbio. 

IIL 

TN^. 2* aliud oftcnditur fulcrum , cujus 
X firudhira parum differt a prxcedentc. 
Tympanum verticale a , dum ^atur ope 
manubrii/', dreumagit fibi fubje^bm rotam 
coronariam c, & huic per cylindrum ch con- 
jun£bm infimam rotam h, aliamque conti- 
guam, in externz fifiulz b^ latentem, nec 
non ejus axem occultum , atque firiatum. 
Ab h<x axe five przionga cochlea movetur, 
i|t flipra, in afccnllim vel defcenllim inter- 
na fifiula d e, cui firme adhsrret Curfbr dg, 
fifiulam utramque compledlens. 

Vertex intemz fifiulz adfiringitur a con- 
cavo brachio h i per clavum e, drea quem 
volvitur una cum infito curlbre /m, cui 
bus innititur. 

Brachium b i movetur drea e centrum a 
funiculo hn p i, drcumvoluto trochlcz p , 
& per ipfim utrinque promota Ita quoque 
Curfbr / m percurrere cogitur brachium b i 
ab alio funiculo, aptato trochlez q, & alteri, 
fiiprat/ latenti. 

Per cochleas verticales ^, & r deprimun- 
tur trochlez funiculorum; ut hi luccefTlve. 
tendantur. 

Additum efi inferius brachium s t, fuper- , 
no b i parallelum , mobile drea centrum z 
per occultum aliud e s. Hocque inferius bra- 
chium percurritur ope rotulz^ a cuxfbre vx, 
cui tubus iiuiititur. 
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SECTIO yilL 

De Horolo^is ofcillatoriis, 

Hadenus de Organis fixis & mobilibus, domi conftruAis, quibus St Speculam 
& inferius OWervatorium pro virium modulo inftruxi. Ssepe quidem ad 
eorum examen pofitumque, menfuram temporis adhibui , & in omni eorum 
ufu ju^ter adhibeo ; fed de Automatis, ad hanc menfuram fpediantibus uc 
dilfererem , haud facile induci poteram s ne aliquibus forfan viderer in alie- 
nam mcflem, ut ajunt, falcem immittere: quoniam haec automata, & ali- 
bi conftrufta & pleraque ab.aliis.defcripta funt. Quia tamen indicare debui 
qualia haec fint, & quamnam obfervationibus fidem conciliare valeant, eorum, 
quae pricipua funt, aliquam dolbriptionem ; reliquorum vero brevem recen- 
iionem fubjicio. 

Hodierna Horologia, ofcillante pendulo inftrufta; quae proindeQ/iVStter/j nun- 
cupantur , Uranicae fupellcflilis prscipuam & fumme necelTariam partem 
conftituunt. Alia Cquidem organa non feiimer , & aliqua non nifi raro 
adhibentuti! horum autem ufus perennis eft , ut nunquam ceflinte mo- 
tu penduli, rotarum & indicum femper innotefcere , confpici ac nume- 
rari poffint minuta, prima & fecunda labentis horae. 

Ad id porro requiritur i* Automati motus aequabilis, & uniformis, qui a par- 
tium apta materia, figura, combinatione, aliisque confpirantibus cauflis oriri 
fo|et : i“. ea penduli conllitutio, per quam vibrationes fingulae praecife abfol- 
vi queant intra lingula minuta fecunda diei folaris mediae : 3» ut horologium 
in meridie a Sole non difcr^tt vel (quia id non nifi rarifiime contingit) fal- 
tem ut innotefcat quantum indices horologii pr£ceirerint,vel fubfecuti fuerint 
initans meridiei s adeoque quidnam demi vel addi debeat, ut tempus, ab ho- 
rologio indicatum reducatur ad tempus folare medium. 

Primum ex hisce requilltis obtinetur ab hodierna , mira & felici peritia, dexteri- 
tateque Artificum t fecundum a debita longitudine penduli, automato appli- 
cati, quod protrahi contrahique poteft, praemiflb examine per confuetas quo- 
tidianas obfervationes fiderum culminantium : tertium demum elicitur ex ob- 
fervato tranfitu ^lis per Meridianum eadem die, vel alia non valde remota, 
& quidem prxcedente vel fubfequente ; habita tamen ratione accelerationis 
vel reucdationis temporis medii. 

PARS I. 

De Horologiis Ofcillatoriis, Londini 

conJhruQis^ 

Duo habentur Cmilia & aequalia, ex oflGcina prsftantiffimi Viri Georgii Graha- 
mii, qui utrumque, priusquam huc mitteretur , in eadem capfa, in qua nunc 
fervatur, aliquot menfibus, ut folet, e x a m i n avit. 

Horum alterum , quod prius obtinui , quodque fitperiKt ratione Ctus vocare fo- 
leo, affixum eft parieti Aufhro - Orientali Camers meridians , qus fpeculs 
contigua. Pofteriiis autem , five f»/mtw firme adhsret parieti Boreo^Jcciden- 
tali inferioris Obfervatorii. 

Tt a CA- 
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CAPUT I. 

De Partibus externis 

Horologii. 

§. L 

Externus Horologii pro- 
fpeSus. 

■pOdem plane artificio ambo haec 
Hi horologia oficndunt diem, ho- 
ram , minuta & i^nda per inte- 
grum meniem, non interrupto, nec 
variato motu, quando iurium tra- 
hitur pondus appenliim. 

In utroque circulus fecundorum 
major efe, quam in communibus > 
'lamina enim frontilpicii c c caret 
conluetis majoribus horarum nu- 
meris , & mobili horarum indice, 
qui, utpote maximus, aliquot fe- 
cunda, eorumque indicem larpius 
obtegeret, praecipue hora I2**> 8c 
duabus utrinque contiguis. Cir- 
culus autem horarius , circulo mi- 
nutorum concentricus, interne cir- 
cumvolvitur, teftusab eadem la- 
mina cc, inconlpe(5himprodeunte 
lub b nun nili exiguo qus circuli 
arcu e/, ubi excila ^ lamina ) atque 
inde prominet parvulus index fixus, 
ad quem dclcendit a dextera verius 
liniltram numerus horae completae. 

In infima ftneftella g b conlpi- 
cuus apparet numerus mei labentis, 
ut in vulgaribus horologiis j quando 
autem deprimitur obex , qui pro- 
minet in k , patefit in / exiguum 
foramen , ut clavis intromitti queat , 
ad elevandum pondus P. & poli 
4 minuta horaria iterum clauditur 
ab interno elaterio foramen i. 
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Index (ccundorum f agili motu tranflt a linea completi l^ndi 
ad lineam proxime complendi , & in appuUu tantillum quielcit a fine 
olollationis, a pendulo peradbe , uique ad inidum peragendx. Huic 
indici conlblidatus efi normalis internus tubulus, axi Secundorum apta- 
tus; ut Ic^ucnd capite indicabitur. 

§. n. 

Penduli gravitas CS" menfura. 

L Ens plumbea L, cordee te£b orichalcico, pondus habet Ubrarum 
Viena 15, amplitudinem 7 digitorum , crafiidem dig. 2 Virga 
orichalcica parallelepipcda, led in con(pe6hj lador, lentem pervadens, 
definit in cochleam , infitam crafliori matrici , quae lentem luftinet , & 
cum ip(a matrice ponderat lemiuncias 2I, quarum 32 libram conficiunt. 
Hujus autem matricis, in conum truncatum delinentis, balis fuperior 
& lend proxima , perimetrum habet divilum in 26 partes ; toddem 
enim fecundorum deprehendebatur accelerado penduli, quando ejus Ion. 
gitudo contradaerat unico cochleae greiTu, vel integra circumvoludonc 
matricis. Adefi quoque horizontalis index , infimx lentis extremitati 
affixus, qui polidonem ejusdem lends ofiendit, fimuique indicat, quot, 
nam pardbus ea pofido varianda fit, in alcenfiim vel in delcenfiim; ut 
corrigaturlongitudopenduli,prout horoUogii motus, accelerans vel retar- 
dans fuerit deprehenfus. Adell: demum arcus » 0 lub lente, affixus capfx 
horologii, & in partes xquales divilus; ut innotefeat angulus ofcilladonis. 

Longitudo penduli , live difhnda centri ofcilladonis a centro len- 
tis olcillands efle fblet pedum Vien. 3|. Sxpe tamen fenfibiliter va- 
rianda efi pofido lends; pro ut aeris temperies, calor, frigus alixque caufx 
favent vel obfuntliberx ofcilladoni; vel quia longitudo virgx orichalcicx, 
qux lentem fufbnet, hieme contrahitur; proinde horologium accelerat: 
xilate vero protrahitur; adeoque retardat. 

Virga penduli fupeme definit in brevem laminulam chalybeam, 
ita fibi adiiridam , ut acies normalis fit ad planum ofcilladonis. Hxc 
laminula tenuis efl: & elaflica; proinde flexibilis, per quam motus 
ofcilladonis redditur agilior, pendetque libera ab obice parallelepipedo, 
furcuix fiifpenfionis innixo , vicesque gerit duplicis longioris lamellx 
c)'cloidicx , quam vir fiimmus Chriflianus Hugenius inventor horolo- 
gii olcillatorii , (a) ejus pendulo applicuit. Nunc vero egregie promo- 
ta hujus Automati flruOTra, per gravius pendulum, perque breviores 
arcus, a C}xloidicis quam minime diferepantes, xqualis obdnetur ofcil- 
ladonum durado, qux motum xquabilem horologio conciliat. 

Uu CA. 

^a) HoraUg. OftiBaitr. pvi m Dtm»rifir0. Ct9mflr. it Mot. frudulor. «i Harthi. afUt. Ptrifis. af. 
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CAPUT II. 

De compage interna borohgii. 

Ex hac delineatione Automati, a latere infpefli, & ex fequentibns internis pro- 
fpedibus apparet, quosnam litus, quasve menluras habeant axes, tympwa, 
rots, a quibas, intra laminas hxas detentis& uniformiter motis, equa ori- 
tur menfura temporis , exprefla per appulfus indicum ad numeros , froiv 
tifpicii lamins incifos. 

§. II. 

Lamiri£f quibus interna bor logii compages innititur, 

D Ux (lint inccrnz laminz , nimirum A A, BB zquales, fixae , verticales 
& parallelx,fac intercluns columellis AB ad/tridbe, quarum figura, 
non prorfus redhngula, apparet in adjedbis tabulis. 

Tertia CC externa live fixmtirpicii , quadrata arquidifiat a dua- 
bus internis; & proximz A A per4collumell^ A C firme conjungitur. 

Inter haln tres laminas moventur tympana & rotae in planis 
verticalibus , plerumque diverfis ; quorum tamen lingula aequidillanC 
ab ipfis laminis. Axes itaque manent horizontales , eorumque praeci- 
pui moventur in laminis internis : reliqui minores in brachiolis , affixis 
internz laminx AA; aliqui edam concavi circa fixos rotantur, & mo- 
bilibus aliis adhzrent. 

Spatium , quod occupat integra interna compages , dirimitur a 
media lamina A A in duas veluti concameradoncs , quarum prior in- 
ter ambas internas laminas A A , B B fpedbat ad diftribudonem mo- 
tus , & ad temporis divifionem in minuta , & fecunda ; pofterior al- 
tera pertinet ad colledtionem temporis in horas , diesque menfis. 

§. II. 

Axes ^ tympana roU , aliaque inter laminas internas 

AA, BB. 

D Uabus hifce internis laminis fex infid funt axes chalybei I, II, HI, 
IV, V & VI, qui laminas pervadunt, additis ad eorum ci^odiam 
externis laminulis. 

Axis infimus I majorem prx reliquis habet craflldem, idoneam 
flquidem fliffinendo ponderi appcnfb. In i protenditur ad extremam 
ufque laminam C C , ibi perforatam ; ut aditus pateat intromittendas 
clavi , per quam circumvoluto axe , furfiim danitur appenTum pon- 
dus. 

Axis 
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^ Axis III longius adhuc protenditur, nempe citra externam lami. 
nam CC usque ad 3, ubi jungitur minutorum indici, quem circum- 
ftrt. 

Axi» V quoque pertingit fere ad externam laminam C C, ut tu- 
bulum 5 5 fibi leniter adrtridham circumagat, & normalem ipG tubulo 
indicem fecundorum. 

Axis vero VI tranfit per incifuram lamin* BB, & detinetur in 
6 ab externo normali fulcimento, a quo virga penduli luftinetur in a. 
Prioribus quinque axibus adjeda funt tympana & rotae, ut fieri Iblet 
in communibus horologiis. 

Axi autem infimo i adflri^fcus eft inftar tympani amplior cy- 
lindcr DD, interne concavus, externe vero excavatus in i 6 i Iuleo» 
feirales, quibus attradi ponderis funis immergitur. Dum pondus de- 
landit, funis evolvitur, & cylinder lente rotatur una cum ipfi adhae- 
rente concentrica rota infima E E 96 dentium; hineque motus propa- 
gatur ad integrum Automatum. 

Porro rota E E, fic & cylindro & axi communi adhaeret, ut quan- 
do per clavis manubrium convertitur axis, & una cum axe cylinder ad 
partem oppofitam , nec fitus rotae turbetur , neque motus ejusdem, 
ideoque cylinder definit in prominentem annulumD</, in convexo fer- 
ratum, & rotae adje<5his efi confuetus obex elallicus, qui, cellmte op- 
pofito motu c}dindri, hujus prifiinam rotae adhaefionem redintegrat, ut 
in leqi enti tabula uberius patebit. 

ReUqua tympana , omnia chalybea ( utpote cum chalybeis axi- 
bus cula ) [Meraque in adjcrfbis firmata lunt rotis ; nimirum tympanum 
FF, 16 dentium, in rotaG G dentium 96 5 tympanum HH, dentium 12, 
in rota KK 90 dentium: duo haec tympana prominent citra eorum ro- 
tas, uti etiam cylinder DD, ad partes nempe laminae A A. tympanum 
vero LL, 12 dentium, firmatum eft in rota HM, dentium 80, & pro- 
minet ultra rotam; tympanumde nique M M, 10 dentium, dillat a rota fer- 
rata NN 30 dentium, quae adferidia ell communi axi VV per afiixum 
tubulum V. 

Axis VI tympano caret ; fuftinet autem fibi affixam , & fimul 
cum iplb ofeillantem ancoram OP, quz per alternos appulfus ad ro- 
tam ferratam NN, motum ejus moderatur ope clavulz </6, ad axem _. 
aliquantum obliquae, & ipfi adfiridbe per furculam 6, in t inflexz, & li- 
bere pervadentis in /3 penduli virgam a ;8. 

Duo alii parvuli axes 7 & 8> trans ampla foramina laminae A A, 
ultra citraque prominent. Prior 7 fuftinetur a brachioli» QRS, «/x pig. 
normaliter inflexis , & ipfi lamirae A A utrinque adfiridUs', in iisque 
volvitur una cum ejus tympano v 8. Pofterior 7 afllxus eft unico 
longiori brachiolo P T Y, in lamina eadem A A firmato. Grca hunc Fig. 

Xx ftabU 
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flabilem axem gyratur rotula quzpiam impellens , ut infla dicetur, 
annulum dierum menfls. 

Fi{. 4. Ad internas quoque laminas pertinet additamentum^/^. 4, quanvr 

vis extra ip& appofltae ( & quidem in (itu inverlb ) ne conlpedum 
axeos minutorum adimeret. Hoc artificio continuatur motus eo tem- 
pore, quo (urfum trahitur pondus appenfiim; tu interruptus maneat 
curfus horologii. 

4. Porro in hoc additamento concipiendus efl axi s a normaliter 

infitus laminis A A, BBj pars nimirum a pervadit laminam A Aj 
pars autem b detinetur in lainina BBj & quidem jacet hic axis in ho- 
rizontali plano axeos III, atme ita diflans a perimetro rotz minuto- 
rum , ut tenue normale bradiiolum b d inflar ve^ , occurrere pof^ 
Gt ipii rotae minutorum , & aliquem ejus dentem impellere , ut in &• 
quenti tabula extenditur. 

Proinde brachiolum ut contrahi, protrahi ve q^t, duabus 
partibus conflatj nimirum exigua regula h c, cum axe iplb cula , deG. 
nente in anltilam normalem c, & cuneolo d, qui mobilis efl in accef^ 
liim, vel rccefTum ab anfiila e, fiquidem afiixus tered cbvulo, libere 
pervadenti & anfiilam c, & axem jundoque in e laminulx e /'ela- 
fticae, firmatz in f, ut reliliat in e. 

Alia quoque laminula verticalis elaflica , cujus (uprema pars ad. 
flrida efl laminae A A j pars autem infima reliliens, nititur in axem ab, 
eundem detinet in Gtu, ipG afllgnato ; donec admota manu per manu- 
brium, aut vedem, parti axeos a a prominenti aptatum, volvatur iple 
axis, quantum exigitur, ut brachiolum b d al^dat ad occurfiim rotae 
minutorum , inque fuo delccniu ipfam impellat. Hujus manubrii , aut 
vedis pars altera , five dextera definit in teretem normalem clavulum, 

m ninet in extimo limbo laminae fronti/pidi ; dumque in (ubje. 

ira deprimitur , afeendit pars altera , finilbaque manubrii , & 
detegit aditum ad axem infimz rotae. Pufl reaptatum ponderis de- 
(ceniiim laminula' elaflica refilieiu , manubrium priflitx) fiio litui re. 
flituit. 

§. ni. 

AxeSt tympana, rota, aliaque inter laminam internam 

A A, ^ externam CC. 

Fig * AXilll, live minutorum axi , leniter adhaeret verticalis rotula 

xV 50 dentium, conlblidataconcentnco tubulo, qui axem iplum, atra 
laminam A A m^ attenuatum fimuique cylin^icum ambietrs, extra 
hminam C C dd^ in parallelepipeaum , fere ad extremum axis 
- per. 
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pertingens. Hacc tubuli extrema pars infita manet centrali annulo in- 
dicis 3 4, in fuapofitione detento per externum obicem, axi affixum. 

Rotulx gg, atque crafliori extremae parti axeos III, citra lami- 
nam A A non nihil prominenti, interjeda eft laminula triangularis ela- 
I ftica , qua: a tubulo per impulfum externi obicis compreffii, ipfi rotu- 

I te adhzret, eamque cogit una cum axe ftcum rotari, neque reiiftit ve- 

lociori rotulae motui, quando index admota manu pro lubitu volvi- 
tur, & ad cujuslibct minuti lineam adducitur , ccf&nte interim , ' vel 
progrediente conilieto Automati motuj quo quidem artificio vulgaria 
etiam horologia non carent. 

Rotula gg aliam impellit^ h, fibi aequalem & totidem dentium, 
firmatam in axe 7, cui adjedtum eft tympanum v 7, 10 dentium. 

Eandem rotulam integram iere tegitoblongum i i, & laminae 
A A utrinque adftriftum fulcimentum ftabilis concavi axis., fi ve tu- 
buli, praelato tubulo rotulae ^ g (uperadditi , qui ad laminam CC per- 
tingit, & crenulam habet convexam, orificio contiguam. 

Hunc ftabilcm axem alius ambit mobilis tubulus concentricus , 
duabus conjunctis rotis , nempe majori //120 dentium, a tympano j» 
impullx, atque minori m » 30 dentium, qux inftar t^nnpani agitat la- 
teralem rotam w » 60 dentium, conlblidatam concentrico tubulo, lami- 
nam A A pervadenti, & axem ftabilem 8 ambienti, adeoque circa eun- 
dem volubilL 

In uno radiorum rotz n n prominet normalis clavulus 0, qui fin- 
gulis diebus pervenit ad internum conta6him annuli dierum menfis , & 
unum ex ejus 31 dentibus impellit; iicque numerum dierum menfis ad 
frontilj)icii feneftellam protrudit. 

Annulus p q dierum menfis, in concavo ferratus, & in convexo 
circularis , utpote centro carens, detinetur a tribus trcx:hlcolis p, q, r 
volubilibus circa earum axes , laminx AA adftriitos , ejusque annuli 
rotationem juvantibus. 

Rota demum horaria & extima s t, laminx CC contigua , con- 
centricum habet internum tubulum, qui przfetum mobilem ampledVitur, 
ad ambas conjundbis rotas U, »j«jfpc(flantem;ipfis autem rotis adhaerere 
cogitur hic tubulus, detentus a bifurcata laminula , infita praedicibe 
crenulae circulari. 

CAPUT III. 

De rotis & tympanis horologii a fronte infpe^is, 

Haftenus quidem integram Automati compagem internam attigimus , & in ta- 
I bula prajmifla exhibuimus. Quia vero a latere non nifi axes , columellx, 

\ aliaque ad laminas concamerationum normalia, integra conlpici polTunc : eo- 
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rum autein» qtiae verticalia funt, & a laminis aequidiHant> folummodo longi- 
tudines, &craffities apparent, expedit rotarum praecipue, tympanorum- 
que non latentium, profpeaus oculis fubjici , nec non ex dentium nume- 
ro & impulfu, menfuram motus evidenter oftendi. , . • 

In appofita porro tabula, & in fequente retinentur numeri & liters ad indicatuv 
nem axium , rotarum &c. in prtecedente adhibits : ita enim utraque faci- 
lius cum eadem conferri poterit. 

§. I. 



ProfpeSus interiorum rotarum ^ tympanorumque 

adherentium ©" aneor e ofeiUantis. 

I N hac tabula non nifi unica pionitur verticalis lamina , nimirum in- 
terior B B , ad quam normaliter inlKhint axes & columellx : hse 
per earum bales , illi vero per minores ftdbonum circulos indicantur. 
Rotx autem, earumque axes ab eadem lamina sequaliter diftant. Al- 
tera interna lamina, fi adellrt, integrum profpetSum adimeret. 

Supra monuimus a cylindro DD,qui ab evoluto fune D D rot^ 
tur, inchoari motum Automati. Hujus cylindri balis interior ,prorni- 
nens in annulum, in convexo Icrratum , five dentibus d rochet lem m- 
ftar incifum, jungitur infimx rota: E E per obicem c, k eliquet limM 
iplius rotae aptatum, mobilem inftar vcdlas circa liium axem, a quo de- 
tinetur , & ab arcu elaftico a b fuffiiltum. Obicem hunc , denti pro- 
ximo iniiftentem , dens ipfc protrudit , & cum obice rotam, ut cum 
cylindro rotetur. 

Quia vero cylinder D D ope manubrii , ad axem I applicati 
quandoque g)'rari oebet motu oppofito motui rotae, ut nempe retraha- 
tur funis, inque cylindri (ulcos implicctur, ea cft dentium figura & 
pofitio , ut linguli , dum c)dinder gyratur , obicem elevent , & lub 
iplb tranleant ; poft tranfitum vero libimet ipiis reditum ad prtem 
oppofitam , vel recelTum ab obice occludant. Ceflante itaque motu 
manubrii , obex illico praevalet , & rotam denuo cylindro conjungit i 
utque ab hac adhzlione non recedat , quum axi I , cylindro & ro« 
communi , reliquarum inftar adftridbt non fit , addita eft laminula cir- 
cularis, infita crenz axeos I. Ut denique rota E E, quando funis reti^ 
hitur, a conflieto motu non ccflet , ut in vulgaribus horologiis contin- 
git, jam fiipra innuimus, quidnum additum fiierit, & adhuc infra dicetur, 
Elx hoc profpedlu liquet axes I , I II , V & V I in eodem vertcali 
planoexiftere; reliquos autem 1 1 & IV indiisduobusplanis politos ellc. 

Liquet etiam ex laterali conIpeiSu rotam infimam E E, & 1V.“ 
MN in eodem plano moveri, & quidem parallelo laminx BB, cui pro- 
pior eft rota minutorum KKj reliquarum vero maxime removetur rota 
ferrata N N, & huic imminens ancon O P R. 

Si 
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Si ad motus diihibutionem attenditur, i* infima ioj prima rota 
E E 96 dentium unico fuo gyro Iraes circumagit tympanum FF den- 
tium 16, fimulque rotam fandam G G , tympano eidem adftridiam. 

2* Rota G G 96 dentibus pariter ind», in iingulis revolutio* 
nibus odbes convertit tympanum H H dentium 12, & huic tympano 
conjunftam tertiam rotam K K , qu* minutorum rota vocari lolet, 
quia revolutionem fuam intra 60 minuta horaria , five per integram 
horam abfblvit j ut ofiendit index , ipfius rotx axi adftrii^s , qui per- 
currit circulum minutorum in lamina ftontilpicii. 

Rota itaque prima E E fcmcl gyratur eo przdfe tempore, quo 
tertia rota K K confidt 48 gyros } adeoque horis 48. 

Porro wliiKlcr D D una cum fibi jundfa rota E E gyratur per 
evolutionem funis ex integro quolibet cylindri Iuleo; quare quum den- 
tur luid lexdedm cum dimidio, fiinis integer evolveretur 33 diebus , 
totidemque duraret motus Automati , fi pro integro ponderis appenfi 
defcenlu , cap& altitudo liifficeret proinde quum aliquid dematur ob 
longitudinem appenfi ponderis , numerus dierum parum excedit men- 
iis periodum. Hinc linguli menfium recurliis eligi fblent ad reaptatio- 
nem horologii. 

4* Rota minutorum, five tertia K K 90 dentium, per fii^- 
los gyros agitat feptem vidbus cum dimidia tympanum ditium 12, 
ab ejus rota M M occultatum. 

^ Rota M M 80 dentium , o^es drcumvolvit latens aliud 
tympanum 10 dentium, axi V aptatum , & externum indicem fecun- 
dorum , eidem axi adflridhim , fimulque rotam quintam N N, live 
fecundorum rotam, ipfi axi V cohaerentem, dentibm 30 infiar forae in- 
dfun , quae a Gallis ia roUe de renemtre , foi rota occurJUs vocari 
folet. 

Itaque firtguli gyri rotae minutorum complentur eodem tempore, 
quo 60 gyri rotae frcundorum ; atque adeo fingula minuta prima divk 
duntur in 60 fcrupula fecunda, quicumque fuerit Automati motus, ac- 
celerans vel retardans. 

Quia vero expedit , & potifllmum interefl hunc motum aequa- 
bilem fieri ; ut partes & partium particulae , in quas ipfe dirimitur, 
efle queant menfurae diei folaris medix , ofcillanti perpendicub, fupia 
deferipto , fblerti artifido adjun^bi eft Anchora O P communi- 
cato motu cum perpendiculo eodem oldllans. 

Hxc verticalis Anchora chalybea , indurata & exquillte polita, 
cohaeret in O, fupremo axi V I, & imminet coronidis infhir,ultimx ro< 
tx N N , quam fupra, rotam occurfut vocari monuimus. Palmulx 
P t , Qjc {,ks paletes') alternarim occurrunt dentibus ipfius rotx, quae 
gyratur juxta numeros, drculo fecundorum adferipeos , five juxta litte- 
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ns », iades nempe vel bafis luperior P r palmuhe prioris & dex* 
tne P t occurrit denti r j facies autem infoior Qju palmulz alterius 
Cnillrsc Q* occurrit denti v , qui duodecimus eft poft r. 

Quando hx palmulx ad dentes appellunt , in mutuo collifu cre- 
pitus editur , haud parum relbnus , prxlntim in horologio, quod ob 
qus litum, inferius appello ; auditur enim in toto atriolo, & in came- 
ra contigua , quando patet accellus. Quia tamen occurlus oblique* 
contingit , dens in hoc collifli non concutitur , neque retrocedit , ut 
in vulgaribus ofdllatoriis , in quibus occurlu dentis & anchorx , ma- 
nifefh Irauitur dentis concudlo , i^ux ab artificibus vocatur it branle 
de 1'horohge. Manet autem dens impingenti palmulx contiguus, ma- 
netque tantisper immotus , ut apparet ex tantilla quiete indicis fecun- 
dorum , qux , licet fere inflantanea , (ufficit ad decernendum tempo. 
ris momentum , quo fcrupulum illud fecundum ablblvitur , & juvat 
ad genuinam qusdem fcrupuli numerationem. 

Singulis itaque fcrupulis fecundis horariis momentanee interrum- 
pitur defcenfiis append ponderis j cujus proinde nulla (equitur accelera- 
tio , alias continuo gravium delceniui communis : & nulla hinc inx- 
qualitas ad rotarum gyros transmittitur. ' 

Prxdi^ palmularum bafts P r , Q^v curvaturam habent ar- 
cuum circuli , ex O per P,r , v, Q_de(cripti , qui peripheriam rotae 
N N interfccat in r & v. Ad alterutrum ex hifce pundbs dum per- 
venit dens quilibet qusdem rotx , detinetur ab interjei^ occurrente 
palmula , gyrum ejus occludente j adeoque tantillum (ifiitur, ut fupra 
indicavimus : & quidem in fine vibrationis a lente peradlx , ufque ad 
fequentis initium. Ip(e vero dens fialmulam , in occurlu (Ibi adnxren- 
tem, non ita detinet, ut cum ipfb quielcat; imo quicquid collidi &afiri- 
<5u retardat , per (ubfcquentes impulfus abunde redintegrat. 

Quamprimum enim obtudis palmulx angulus r , vel v a peri- 
pheria rotx N N recedit, dens, qui detentus fuerat , denuo movetur, 
& motu fuo faciem ipfius palmulx lateralem 8c obliquam (Techapemeni) 
r / vel V X impellit , ut & ipfi recedat : perque hunc recedum , bafis 
altera oppofitx palmulx ad alternum proximi fibi dentis occurdim-, 
accedat. 

Per hos fuccedlvos impulfus , qui per clavulam, axi ejusdem an- 
chorx adlbiifbm , & virgx lentis ofcillantis indudbam , ipfi lenti com- 
municantur , durat cum Automati motu lentis ipfius oratio , qux 
alioquin ob acris prateipue refifientiam brevi cefiaret. 

In arcu orichalcico , caplx horologii fub lente addridbo , ^ in 
gradus decadesque minutorum divifb ', inchoata utrinque divifiont» 
a linea media , five a pundk> perpendiculi quiefeentis , habetur hu- 
jus integrx ofcillationis menfura 3* 30' horologio ', eademque fere* 

in 
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que (m in altero mferiori. Duo hxcOfoUatoria interdum 4 vel 5 con- 
tinuis diebus in eodem icrupulo fecundo confentiunt. 

In tabula przccdcnte profertur laterale brachiolum^ d, fiipra de- 
faiptum,C'>) qutxl externo manubrio, live parte inflexa vedtis eleva- 
tur, ut in dus defcenfu dens elafbcus d impellat rotam K K, quz absouc 
hoc impulfu quieicxrct, dum per funem D d furflim trahitur appenfum 
pondus. 

Laminula elaflica S T, pofl bradiioli elevationem refilkns , niti- 
tur in partem T infimam palmulz T Z , utrinque prominentis in axe 
b, in vicinia nempe alterius intemz laminz A A, cui adffaiAam cfle in 
S laminulam elafticam S T ibidem monuimus. 

Duo teretes clavi ^ ^ limitant afccnflim & defcenfum brachioli. 
Linez autem, punftis flgnatz indicant ejus fitum, quando ad quietem^ 
vergit pofl ultimum rotz impulfiim. 

Iplc vero axis b prominet dtra laminam A A , ut in hac poflre- 
ma tabula, ubi a^ret aptati manubrii , fdj ve< 5 lis pais dextera bc,tc 
altera interna finiflraque b d, qux attollitur, dum ilra deprimitur, & in 
lamina frontiipicii patefit aditus ad elevandum pondus horologii. 

§. II. 

ProJpeSui rotarum , ad alteram horologii concamerationem 
^itantium. 

S I ab integra compgc Automati unica demitur externa lamina fivo 
fiontifj>icii, hab^r, ut in appoiita tabula, profpciSlus hujus conca- 
merationis contiguae, in qua 111. ax^ve minutorum citra internam verti- 
calem laminam A A prominens, aliis axibus, rotis ac tympanis motum 
fuppeditat ; merito itaque dici potefl in hac altera concameratione pri- 
marius. 

Huic axi quatuor aptati funt concentrici tubuli,fupra deferipti, (b) 
quorum hdc annulares fblummodo fe&iones apparent. 

Eorum primo, (Ive intimo, qui axi primario leniter adhxret,oo- 
hanens interna rotula g g volvitur umili gyro , quo externus minuto- 
rum index ; ipfa vero rotula g agitat alteram ^ fibi xqualem toti- 
demque dentium , ad partes oppodtas una cum ejus axe 7 K tympano 
vy, utroque latente. Proinde rota / /, quam vocant borariam, tertio 
tubulo confblidata, utpxjte a tympano vj impuifii , fimuique cum ea- 
dem rota progrediens limbus S t circuli horarii, quarto tubulo adhxren- 
tis, volvuntur juxta numeros circuli minutorum j adeoque horaruiHj 
numeri, ut in hac tabula 6 , 7, 8 &c. eidem limbo S t indll , defeen. 
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dunt a dextra nniftram verius ad indicem fixum , qui prominet in ex< 
dia lamina frontilpidii ut ibidem indicetur hora completa, & proxime 
complenda, five quae labicur. 

Rotula vero m n, firmata (uper altera majore five horaria //, cir- 
cumagit ad partes oppofitas lateralem rotam nn, qux menftrm did ib- 
let, & gyratur circa parvulum axem 8, lupra indicatum, (a) In radio 
quopiam hujus rotae menfiruae n n prominet normalis clavus o, qui quo- 
tidie circa meridiem pervenit ad quempiam dentem e annuit ferrati 
p qr, eumque promovet ad defccnfum, dexteram verfusj ficque appa- 
ret in infima fenellella congruus numerus dierum inenfis. 

Scholim. 

TJm pridem vuhata erat bae dreumvolutio armuli dierum menjis , ^ 
J m borohgio Hwenimo a/eendehat circulm fecundorum ad indicem fi- 
xum: (b) hinc Jacik colligi potefi, diu quoque cogitatum fuijfe de rota- 
tione circuli horarii. Placet vero artificihut , & ad ufum communem 
expedit extare horarum numerot formet majoris, & ficAiU Umbo incifos. 
Cetterum nihil intereji , quomodocunque borte indicentur , a mobili ne in- 
dice, ut in civilibu* horologiis, an a fixo, ut in bifceAjironorrucis', quo- 
niam in horum uju prtecipue re^ci folet ad minuta , & fecunda hora , 
qua jam ante innotuerat, vel pofi obfervationem absque uBa ambiguita- 
te innotefeit. dt non parum intereji fecundorum indicem non implicari, 
neque obtegi a grandiori horarum indice, ut initio hujm Sellionis monui- 
mut. 

Jam vero fi libet rotarum & axium pofitum ac divifionem per- 
pendere, fadii ratiodnioelidtur , i* Rotulam 50 dendum, utTOte 
una cum indice minutorum ab eodem axe primario dreumadhm, ab ea- 
que agitatam atqualem alteram^ h, totidemque dentium, nec non ejus 
tympanum vy 10 dendum. Tuos fimul gyros abfblvere per integram ho- 
ram. 

2* Eodem tempore , five fingulis horis, a tympano v y impelli 
IO dentes rotae horarhe //120 dendum, five duodecimam partem limbi 
circularis 5 ’/,qui fimul cum rota //progreditur ad easdem partes j adeo- 
que integram noram ad indicem horarium fixum defccndere in fingulis 
gyris indicis minutorum. 

3° Rotulam »»»30 dentium , utpote juntSam rot* horariae / /, 
in fingulis luis gyris, five horis 12, impellere 30 dentes rotae menfiruz 
n n, dentibus 60 incili j adeoque integram hanc rotam menfiruam 
pofi 24 horas luum gyrum complere; proinde fingulis diebus a clavo o 
alium lublequcntem dierum numerum ad infimam fenefiellam adduci. 

SchOm 

(a) m. n. Sta. rui cy. n. $. iif. m. 
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f/im nojira im^ejfa erat AncboraGrahammttMiriptio, quumMeru- 
J la rttem, qtu noverat in hoc me argumento verpari, aliam Mediohno 



transmijit ^utdem AtKhora defcriptionem , quam mihi nondum inno~ 
tuijje re8e opinahatwr. Defumpta ejl ex edito JeniorkThioutii Dbro, (a) 
quemnuperTawrini acquifiverat. Eam,prout ah^eimioViromecumcom- 
municata eJl, ad uberiorem argumenti hujut iHuJlrationem fubjici volui. 



» (^) *9- cchi 

„ pernent kreposipourles Pen- 
„ dules k fKondes, execuce par 
„ leSieurGrahamHorlogcrdc 
„ Londres. La regie, que j’ay 
„ trouv^e , & qui me paroit 
,, aflra convenable pour le for- 
„ mer eft d’ eloigncr le centre 
,, de i’ancre de b circonference 
„ dudbmetreduKochetjCom- 
„ me la ^ure le prelente. 11 
„ faut placer fon centre liir b 
„ ligne petpcndiculaire j en- 
„ fuite divilcr le Rrxhet en 30 
„ iTarties, en commen^nt par 
„ la dite ligne perpendicubire. 










'r/ \ 



„ la dite ligne perpendicubire, ^ I > .a. 

„ &prendrclesdents,quicon> 

^ vienent le mieux liir un’arc 

„ deerit du centre de Tancre, pour former lespalettes,& laire, queTa- 
,, guillc des (econdes ne recule point. Voicy comme cet echapement 
„ agit. La partie A vient, par exemple, d’£chaper. Celle B rerjoit 
,, fur b partie circulaire le cnoc de b dent du Rochet, bvibration fo 
„ faibnt. La palettc s’enfoncc beaucoup dans b denture , qui eft aflez 
„ profonde pour que 1’ anere ne touche pas le fond. La vibration re- 
„ venant, le Rochet refte toujours immobile , & n’a d’a£tion que lors 
„ que le plan incline le prelente k b pointe de b dent j pur lors b dent 
„ agillante oblige Tancre de s’e'carter , & cn echapant b dent c , frap- 
„ pe fur b face circulaire de b palctte & eft retenud jusqu’k ce que 
,, Ibn plan incline le prelente; pour lors b dent du Rochet celle d’etre 
„ fixe, en luivant 1 'inclin^ de b palette, cc qui oblige l'ancre de $’e'car- 
„ ter de 1 ’autre c 6 tc'. 

Cet echapement a b propriet^ d’agir avec fbrt peu de force mo- 
trice; de n’etrc pas liilceptible deschangements,qui arrivent paria luite; 
ce qui fitit qu’ il eft plus conlbnt que Ics autres k conlcrver la juftefle. 

L’ar- 

Jt rUtrol^it f*r TUout i* tuiti Ftrii t74>» iv4t9. 

(b) J9J. Jm Jit li-Miti, 
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„ L’aiguille des lecondes rc(h fixe fijr diaquc divifion,ne Ia quit» 
„ tant que pour fiuter fur un’ autrc. Je crois cct ecnappcmcnt prefcrable 
„ aux autres, Cant pour £i fbliditc que pour & (impliciti: cependant il 
„ faut convenir qu’il a plus dc froctement que celui \ deux Icviers, parce 
„ que Ics Palettes ne Ibnt pas formecs d’ une ligne de dircdbon j mais com. 

„ me ces fortes de Pendules font peu dc vibration, ccttc augmcntatioa 
„ dc froctement ne peue caufor de variations fonfibles. 

In hac verfme latina libuit fenfum^ potius quam litteram 

projiipa. 

Fig. 19. indicat a&onem Londinenfis Anchorz Grahamiatue, cu- 
jus palmuiz immotam detinent rotam occurfos , ad fingula fecunda 
horaria. Regula, quam inveni, quzque ad id £iti$ idonea mihi vi- 
detur, ea eft, ut centrum Anchorz removeatur a circumferentia ro- 
tz, tota hujus diametro, fitque in verticali linea per centrum qusdem 
lotzj ut figura rcprzlentat. Eleinde fecando perimetrum rotz in 30 
partes, inchoando ab eadem linea verticali, fomatur dendum nume- 
rus convenientior arcui, qui ab Anchorz centro deforibitur, ad for- 
mandas Palmulas , quibus obtineatur , ne index fecundorum quid- 
quam retrocedat Ita vero Palmulz in dentes agunt 

Quam primum Palmula v. gr. A evafit, altera B in parte fua 
concava excipit collifom dentis oppofid, pergente vibradone. Pal- 
mula valde defidic in dendum aenas, abunde profundas, ne fundum 
atdngat 

Redeunte vibradone, rota fempa immota remanet, neque 
agit , nifi quando planum Palmulz in«dinatum cufpidi dentis occur- 
rit Tunc dens motum reaflumens , Anchoram recedere cogit, & 
ipfa evadente , dens alius C collidit faciem convexam Palmulz A , 
retineturque usque dum planum ejus inclinatum recurrat Tunc 
^ ao dens rotz quiefoere definit , profequens planum idem inclina- 
tum, adeoque compellens receflum Anchorz ad partem oppofitam. 

Hujus Anchorz proprium efl agere pa quam parva vi motrice, 
neque fub^variadonibus,quz alias in d^urfo contingunt j unde fit aliis 
comlandorem efle in motus zquabilitate fervanda. 

Index fecundorum cuilibet divifioni fixus infifiit , eam non defe- 
rens nifi tranfiturus ad condguum. 

Anchoram hanc aliis przferendam puto, tam ob ejus foliditatem 
quam ob fimplidtatem. Concedendum tamen efl fiidtionem ha- 
Ixre majorem ea , quz confiat duplici ve6be , quia Palmulz formate 
non font ad unicam lineam direSaonis. Quia vero hujusmodi Pend ula exi- 
gua vibratione ofoillant, hoc fii&onis augmentum nequit fcnflbiles 
variadones inducere. 
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PARS I L 

De reliquis Horolo^is, Penduh mflruEHs, 

Quamquam duo Londinenfia Ofcillatoria , ejusdem ftrudurc , quam fufe de> 
fcrip&mus , ad temporis menfuram pro quolibet Obfervationum cafu fuffi. 
ciant ; reliqua tamen, quse adfunt, Ixpe utilia funt, & adjumentum aliquod 
fubiidiumque fuppeditant. 

CAPUT L 

De Hor oloris, hic Vienna conJhruBis» 



§. I. 

Ofcillatoria , LoncUnenfthus plane /milia. 

Duo pariter habentur ab hifce artificibus confcda. Horum alterum in fpecnia 
fervatur, ad uTum quadrantum, tuborumque mobilium : alterum in inferiori 
Obfervatorio , in vicinia Quadrantis Borealis fixi. Utrumque dirigitur juxta 

Londinenfe contiguum. 

§. II. 



Horologium flruBura vulgarii. 

H Oc vcl ideo lubens recenfro, quia in Specula primum omtuum ad- 
hibui , & ufii deprehendi ab egregio artifice fuifie confirudum. 
Lentem habet exiguam , cujus ofoUationes excurrunt ad arcus longio- 
res, quam in Lot^nenfibus nofiris, quibus locum cedere debuit. 

Cum iisdem tamen in mutuo adhuc , ubi nunc extat, detinetur 
conlenlii , ad annuncianda tempora oblovationum , pnrdpue nodhir- 
na , opportuno firepitu aptati fuldtatorii. Horas & earum quadran- 
tes fblummodo pul&t, quando provocatur tiadbo funiculo. 



§. III. 

Horologium fonans ad fmgula fcrupula, prima & fecunda, 

H Oc etiam adefle juvat, quando deell Socius, qui alta voce nume- 
rct icrupula fecunda. Ex auditu enim licet uni vel pluribus ob- 
fdvatoribus proflui numerationem, inchoatam ab elaplb minuto pri- 
mo, quod fono duplici nunciatur. Quia vero fubfidiarium hoc horo- 
logium non nifi paucis horis movetur, ante tempus obfervationis aptari 
debet, ut primario conlentiat , protrahendo nempe vel contrabrado 
pendulum, donec zqua eadem prodeat minutorum duratio. 

CAPUT 
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CAPUT II. 

De Paryienji Horologio Mquationis, 

D Iuma Solis revolutio, qux ab Adronomis dies vera, Hve naturalis 
appellatur , incipit eo momento , quo centrum Solis ad Meridia» 
num pervenit , & in l^uenti meridie completur, Solis centro ad cun. 
dem Meridianum redeuntc j (icque habetur in Meridiano terminus fi- 
xus, ad quem aptilTime referri poillnt initium, & finis diei naturalis. 

Quia vero Sol non ad idem, f^ ad alia Meridiani pundba rever. 
titur: & quidem ad aliqua tardius, ad aliqua vero celerius, incondans 
& vaga ed duratio integrae diumz periodi j eaque augeri debet vel mi. 
nui diurnis, & plerumque inzqualibus incrementis , aut decrementis, 
pro ut exigunt Eclipticz obliquitas , & excentricitas orbitz Solis 
annux. 

Ut huic inaequalitati menfurandx confulerent Adronomi , alium 
excogitarunt aequabilem motum , quem vocant medium , quo nempe 
fidius alius quidam Sol , motu proprio in drculo aCquinodtiali progre- 
diens, adcuque in ejus plano , annuam fliam orbitam deferibens , fin- 
gulis diebus motu mixto (ex communi nimirum & proprio) eandem 
drea centrum aEquatoris , & una cum ejusdem plano , revolutionem 
ablblverct, rediens ad idem Meridiani pundhun, a quo pridie difixd^ 
rat. A fimultaneo autem utriusque Solis, veri fcilicet ac fida digredu a 
plano Meridiani, non nifi pod aliquot mends , ambo fimul Meridiani 
planum , edi non idem ipfius plani pundbim attingerent. In hiilx 
namque diurnis fidi Solis revolutionibus trandret per Meridianum in- 
teger iEquinodialis circulus, & ipfi concentrica integra Solis orbita, 8 c 
prxtcrea pars ejusdem exigua 59' 8", comparanda cum diurno motu 
veri Solis in Ecliptica. 

Porro fidx hujusmodi revolutionis duratio condituit diurnam 
periodum temporis medii , cui aptari fblent horologia olcillatoria , ut 
illud metiantur & indicent. At fblaria repradmcare debent tempus 
verum. 

Neque frudra fingitur hxc revolutio SoJiirtf media ; expedit 
quippe durationem ejus ^ icrupulum usque horx fecundum, definitam 
cognitam, & ubique terrarum condantem atque in variatam haberi. 

Habetur autem quam exadifllme per diuroam revolutionem fi- 
xorum fiderum , qux liint totidem punm ^hxrx cceledis , ad hunc 
quoque ufum opportune confjiicua. Quum enim careant fenfibili di- 
urno motu proprio (fiquidem motus annuus non excedit 51" circuli 
maximi) coque magis careant diurno motu in declinationem , liquet 
eorum diurnam revolutionem non differre loilibilitei a diurna revolu- 
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tione fphzrx cceledis ; adcoque ad Meridianum redire cum iisdem R- 
quatoris pundbis, cum quibus pridie, vel pluribus aliquot antea diebus 
culminaverant. 

Quum itaque in fingulis diurnis revolutionibus fidbi Solis tranl^t 
per Meridianum gradus i£quino£balis circuli 360 59' 8" j >n {lngu> 

lis autem revolutionibus fixi cujuslibet (ideris Meridianum pertrani^ 
praedic integer iEquator live 360°, patet tempus medium revolutio- 
nis diumx folaris ad tempus itidem medium diurna; revolutionis fixi 
cujuslibet fideris efle ut 360° 59' 8" ad 360 , five ut 81203 ad 

8iooa 

Ut itaque dies Iblaris media compleatur przcile 24 horis cujus- 
piam horologii, motu zquabili progredientis, revolutio cujuslibet fiel- 
Iz fixz compleri debet horis 23 56' 4" ejusdem horologii 5 adeoque 
diurna fixorum fiderum acceleratio , five przcelTlo reditus ad Meri- 
dianum , vel ad quemlibet horarium , conftanter ellc debet o‘ 3' 56" 
ejusdem horologii. Facile igitur hujusmodi horologium aptari poteft 
tempori medio: fadie quoque potefi examinari, an redz aptatum fue- 
rit , prariertim fi adfint tubi fi» , dioptris infirudti , ad fidera culmi- 
nantia & diurnis etiam horis conipicua diredti , quorum aliquot fupra 
recenliiimus. 

Diebus autem fere fingulis diurna periodus hujusmodi horologii, 
tempori medio aptati, difiert aliquot fecundis horariis per excelTum, vel 
per dcfedhim ab horis 24 diei naturalis. Hzcque dilcrepantia fuccefll- 
vis incrementis vel decrementis augeri debet ac minui , ut (upra innui- 
mus , & hic repetere juvat , ne imputetur automati vitio neceflaria re- 
tardatio vel acceleratio horz duodedmz. 

Si etenim hujusmodi horologium die prima Novembris (quan- 
do nempe Sol quam maxime retardat) incitetur ad motum , ut cum 
Sole conveniat, fluenti meridie tantillum dilcrepabitj quia Sol jam rur- 
fus accelerans , ante 24 horas temporis medii Merioianum attinget. 
Singulis autem fequentibus diebus hora 12“ five meridiana horologii, 
magis atque magis recedet a vero inflanti meridiei , usque dum die ii 
Febr. anni fcquentis , maxima retardatio excreverit ad 31' , five ultra 
horz dimidium. Deinde Sole motum fuum denuo retardante , difi^ 
rentia temporis veri ac medii fucccffivc decrefeet, & hora 12“ horo- 
logii propius ac propius accedet ad momentum meridiei j donec iterum 
die I" Novembris conveniant. 

Quia vero plerumque utimur tempore vero poft meridiem vel 
pofi mediam nodm , fare oportet, quantum ab hora Solis meridiana 
difimt hora 12“ horologii, tempus verum indicantis : & hzc diffe- 
rentia vocari fblet zquatio ipfius h^logii j ea fiquidem dempta , vel 
addita, tempus medium convertitur in verum, vel fi opus fuerit, ve- 
rum permutatur in medium. Por- 
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Porro hzc diiierentia elici potcft conferendo locum Solis medi. 
um> vel mediam ejus longitudinem cum alcenlione re£b veri lod So- 
lis j liquidem quando longitudo media minor eft alcenlione re£la,lub. 
tr^i debet zquatio: quando autem longitudo Solis media excedit ejui 
alixnlionem redhm , aequatio fit additiva. 

Ut vero hujusmodi lupputationum moleftia evitetur, adliint ta. 
bulz, quzlitam temporis zquationem exhibentes j & quidem duplici 
forma digelfz. In prioribus enim , die prima Novembris, fupponitur 

conlenliis temporis medii cum vero 5 hineque habetur zquatio , pri. 
mum crelcens, deinde decrelcens ; Ibmper autem fubtrawva. 

In tabulis polierioribus, tempus medium ponitur quater in anno 
concors tempori vero: nimirum dic 15“ Aprilis, 16“ Junii, 31“* Au- 
gufh & 23“ Decembris, quoniam in hisce quatuor epochis vel in 
earum vicinia, hora duodecima horologii , tempori medio aptati, com- 
pletur in iplb meridie. Reliquis anni diebus tempus medium, alterna, 
tim vel praecedit vel fequitur verum 5 ita quidem, ut in meridie aberret 
infra quadrantem horz, quando maxime accelerat ; & parum ultra 16 
minuta prima, quando maxime retardat j quamquam omnis hzc in. 
aequalitas ad tempus verum pertineat, ob celeriorem vel tardiorem re- 
ditum Solis ad Meridianum. 

Ad hodiernum perfeftionis gradum nondum pervenerat horo. 
logium temporis medii, quando inlignesAdronomi& indullrii Artifices 
cogitare coeperunt de horologio teniporis veri componendo , quod ap- 
parentem Solis motum prolequi pollet,' adeoque verum tempus, aut 
medium limul & verum oftendere. IHullris D"* du Fay, PariGenlis Ici. 
entiarum Academix Ibcius , varia receniet hujusmodi tentamina, qua 
laudari approbarique meruerunt. (*)Ipla vero nimia, & nimis compli. 
cata motuum compolltio expedhtum exitum nondum permilit; neque 
accuratior alia , facilior , aptiorque temporis menliira Ipcrari potell, 
quam per fimplex hodiernum Olcillatorium ; fi tamen contenti ^ vo. 
lumus immediata menliira temporis medii. Huic itaque Horologio ac. 
quielcere conlliltum fuit : atque fi cuipiam libet in eodem Automato 
tempus medium cum vero conferre, addi Iblct in lamina frontilpidi 
curva Hiricma, (**)nunc ad ticiliorem & ampliorem ufum redadl^ 

Nimirum annulari mobili limbo, qui fixum minutorum circu. 
Ium concentrice cingit, inloilpti llint menllum dies: & laminz fron. 
‘ tilpicii adhzrent duo indices fixi. Ad horum alterutrum fi adducatur 
dies propofita, index iple minutorum offendit acceleradonem vel re. 
tardationem temporis medii; ut in fluenti delcriptione patebit. 

Cec Scholiunt 

(•) Memoirn de T Aead. Royale des Ideoces aim^ 1715. ia 4x0. pa^ 67. 

Ibid. pg. 72. 
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Axis hujus roCubc, ipH confblidatus, detinetur a duobus fixis 
brachiolis, & in ipfis volvitur, quando clavis, axi fimulque rotz iti- 
trula,inanu gyratur. 

In hac gyratione clavus c)'lindricus^ occultus, annulo mobili 
normalis , & ad pofticam ejus faciem adftridfus , percurrit crenam in 
circulari kmina excifam graduum 180. & ultra. Dum clavus p de- 
fccndit usque ad axem rotulae lub H, vel ad alterum crenx terminum 
oppolltum, limitatur utrinque circumvolutio limbi mobilis. 

Ipli circulari laminz 1 H L, in pofhca ejus facie adfhridii fiint 
duo indices 1 K, LM , dire6Ii ad centrum C, & parum difitti a pla- 
no limbi annularis A I L £. 

§. II. 

Margines hujus mobilis annularis limbi. 

E X tiac ejus delineatione patet dividi a concentricis arcubus in quin- 
que fjxitia fivc margines , plerosque incompletos. 

In primo margine, qui fixo alteri limbo proximus efl , loilpta 
fiint fingula minuta prima horaria temporis veri ,• fed minoribus notis, 
quam alia contigua temporis medii, ut facilius difiingui queant. 

Quando hzc minuta prima utriusque limbi, politione conveniunt: 
quando nempe numerus 60' , ad quem przdpue refpidtur, prxd- 
K imminet fixo alteri 6 o‘, tempus verum & medium coincidunt. 
Si numerus 60 limbi mobilis evagatur ad dexteram horologii, tempus 
medium retardat j fi vero ad finiftram, prout iconifmus exhibet, me- 
dium tempus accelerat re^dhi diurnx fblaris periodi. 

In frauentibus, fecundo & poftremo margine incila fimt nomina 
menfium, aliqui ordine dircdbo, aliqui retrogrado 5 prout numero- 
rum diftributio exigebat. 

Supernus index I K pertinet ad menfis Martii, Aprilis, Maji, 
Junii & Julii ; alter infimus index L M fpedht ad reliquos menfts 
Augufti, Septembris, (Xlobris, Novembris, Decembris, Januarii & 
Februarii. 

§. III. 

Di/lrihutio dierum in fmgulis menfibus. 

E X arbitraria, quantum res patitur, pofitiotK fixorum indicum IK, 
LM, & ex datis in Ephemeride variationibus diurni motus 
Solis , clidtur in fingulis menfibus diftributio dierum , qui redte ad 
fiipemum , vel infimum indicem, pro ut ad alterutrum Ipedlant, ad- 
duci polline. . 

1' Namque quando limbus mobilis ita fiftitur , ut qus Duncttim 
60* fi ve meridiei veri , przcilc immineat horae XII. complet* fivc 
60* horologii , comparent lub iisdem fixis itxlicibus quatuor Epocha 
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temporum xqualium ; nimirum {ub indice luperno I K, dies 14 Apri< 
lis, & 16 Junii j fub indice aucem infimo L M, dies ^ Augufii, & 23 
Decembris j ut in Ephemeride v. gr. aa I724.(*)amgnancur. Datis 
itaque hisce locis, numeri dierum & nomina meniium in eorum mar- 
ginibus notari poterant. 

2* In eadem Ephemeride meridies verus die i Martii ponitur o' 
12' 47* temporis medii. Quare illuc volvendo punftum 60' limbi 
mobilis, index fixus I K ol^dit locum diei i. Martii: ad finiftram 
diei 14 Aprilis. Pergit autem a die i Martii usque ad 9 Maji accele- 
ratio Solis ; adeoque in Ephemeride retardatio temporis medii , nempe 
usque dum meridies verus contingat n‘‘ 5«', a. ra Ad hunc itaque fi. 
tum adducendo pundhim 60', habetur llib eodem indice I K dies 9 
Maji: & eo usque diredtus ordo numerorum pro diebus Martii, A- 
prilis 8 c Maji. A die 9. Maji ad 19 ejusdem, perexiguz fiunt varia- 
tiones. Hi duo itaque dies x intermedii , fere coincidunt in eodem 
radio j dies autem 19 poni debuit in margine iubjedlo, qui menfibus 
Junii & Julii communis ell. 

3' Poft diem 19 Maji tempus medium rurllis accelerat usque ad 
27“ Julii, nempe usque dum meridies verus contigat o* 5* 50" p. m. 
Itaque li ad hunc litum adducitur pundhim 60', fubefle debet indici 
I K ipla dies 27“ Julii: & ex revolutione limbi mobilis ad partem op- 
politam, live dextrorliim, liquet numeros meniium & dierum in hoc 
lecundo margine Iculpi delwifie ordine retrogrado, live a dextera fini, 
ftram verius. 

4° Poli 27 Julii tempus medium retardare indpit ; ideoque lim- 
bus mobilis ad partem oppolitam converti debet, ut pundhim 60' llic- 
cefiive appropinquet ad horam XII. horologii ; & pofiquam illam at- 
tigerit die 31 Augulti, ut in antecellum innuimus, ab ipb evagetur ad 
finifiram usque ad finem 0 £bobris. Porro a die 27 Julii usque ad ini- 
tium Auguui diurnz variationes exigux, utpote fimul 8", nihil fere 
alterant j itaque manente die 27 Julii fub indice I K, fub infimo alio 
L M( ad quem tranlhindum fuit) apparere debuit dies i Augulb, & 
retrogradus elle ordo numerorum pro diebus hujus menfis,duorumque 
Icquentium ; quoniam eo usque progreditur horologii rccelTus a vero 
meridie. 

Ab initio Novembris usque ad 1 1*“ Februarii , tempus medium 
accelerat ; proinde Ungulis diebus gyrandus ell limbus ^ oppolitam 
partem, five ad finilb^, ut pun£lum 60' tendat ad horam XII, 8c 
ab eadem recedat poft diem 23““ Decembris , usque dum perveniat 
ad 14' ^0". Tunc enim fiib indice L M apparere debet dies g" Februa- 
rii , ubi fere terminatur evagatio pundU 60' ad dexteram j quoniam 

in 
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in l^ucnti triduo variationes non excedunt 4 l^nda horaria. 

Dies mendum Novembris, Decembris, Januarii usque ad lo*** 
Februarii, ordinem habent dire< 3 um in quafto margine, nimirum 
fub diebus przcedentiumO^bris, Septembris, Augufli ; fluentes 
vero dies 18”, 23*^, & 28" Februarii occupant reliquam partem tertii 
marginis,& ordine retrogrado, quum poft ii°** ejusdem meniis nov? 
iequatur retardatio temporis medii. 

Poft finem Februarii cefiat ufiis indicis LN j ideoque reditur 
ad lupemum IK, fub quo tunc apparet dies 1** Martii. 

Si ad numerum revolutionum , & ad quamnam fiant partem at- 
tenditur 5 dux fiunt liib indice fuperno I K: & in prima volvitur ad 
finiflram ab initio Martii usque ad 9“° & 19*" Maji pars annularis lim> 
bi graduum 102 jcontra vero ^ratur ad dexteram pars altera graduum 
63 , a die 19” Maji , usque ad ^m Julii. Sub in^o indice L M tres 
revolutiones contingunt : in prima tranieunt ad dexteram gradus 132 
a die 1" Auguili usque ad finem Odlobris ; in l^nda, gr^us 189 ad 
(Inifiram, ab initio Novembris usque ad 11**" Februarii j in tertia de- 
mum gradus 15 ad dexteram, usque ad finem ejusdem menfis. 

Hadbenus recenliti fiintdies, quibus addudbsad alterutrum fi- 
xorum indicum. vel nulla contingit evagatio pun6b 60', live meridiei 
veri, ab hora XII horologii temporis medii , vel utrinque limitantur 
evictiones, qux alternarim progrediuntur ad dexteram, & adfini- 
Iham. Reliquos dies menfium, non Ungulos ( ne oriretur confufio) 
1 ^ intermediis aliquot omillls, ut figura ollendit. Artifex luis quos- 
que locis appofuit, eo, ut opinor, modo, quo liipra ufi lumus , eo- 
dem nempe, quem celeberrimus Fajms Machinulx a le inventx appli- 
cuit. (a) In ea quidem , ex duobus foliis chartz, denlloris ad hujus 
zquarionis indaginem facile parabili, llibjedhis circulus, amplior, ut 
limbum llium exerat, in partes 60 divifus reprxfentat minuta horaria 
temporis veri ; alter autem, liipcr ampliore ilb volubilis, continet in 
extremo liio limbo 60 minuta temporis medii. Qui fuperell interior 
margo, afllgnatur dierum numeris, & nominibus menlium: alia ta- 
men ordinatione, ut in ejus figura conlpicitur. Sed eadem ell in ejus 
mobili circulo, qux in noliro Faucheriano annulari limbo applicatio 
evagationis, qux defiimitur ex Ephemeridum tabulis, eademque ratio 
ducendi lineas dierum fub utroque indice fixo, ut ibidem ex eleganti 
Machinulx deferiprione colligitur. Denique quo ad ulum , quando 
dies propofita fifbtur ad congruum indicem fixum, nihil intercA ubi- 
nam appareat xquario, in limbo ne interno, an in externo. Com- 
OKxlius tamen apparet in fi'ontispicio ipfius horologii, quam in lepa- 
rata Machinula, ut Audfcor iple fatetur, eam in fublidium proponens, 
ut absque fiimpribus haberi pofle hanc temporis aequationem oflenderet. 

Ddd Sc/jo~ 
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"MOn nifi ^Jl quadriennium recurrunt aquationum numeri , qui an- 
^ ' nunciahantur in tabula Ephemeridum, ad divijionem bmht annu- 
laris adbibita ,• proinde, Ji ae minimis curandum foret, aliqua, etji 
exigua , defiderari pojjet correSio in anno dijjimili , fioe diverji ordi- 
nis pqft hiJJextUem. Sufficit autem aquationem temporis ab horologio 
per approsdmationem qftendi ; nec enim ab automato exigenda eji in 
omntbus ea prttcijio , qua obtineri poteji a cakulo. 
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SECTIO IX 



Jn qua referuntur quam plurium Jiderum tran- 
Jitus per Meridianum ftennenfemy dfervati 
14“, gy 15“ Decembris Anni 1741. 



Accedunt in tabulas digejia intervalla temporis horum, 
aitorumque trasifituum. 

U Sum hactenus ddcripd ObfervaCorii domeftci , & Apparatus orga- 
nici /pccimine aliquo indicaturus, diu optaveram Triduum ob- 
Icrvationum complere polle, ad exemplum illullris Roemeki. (a) Et 
quamquam tempclhis adver£i vel inlabilis , hoc propofltum ad plu- 
res annos differre coierit, favit demum circa finem anni 1741*' ex» 
pedhta ferenitas, & conffitutio ams, fete tranquilla. Favit quoque 
proximitas hiemalis Sollbdi i quoniam in no<fdbus longilTimis culmi» 
nant nobis alha quam plunma, & conflellationes pulcherrimae , qua- 
rum boreales aliquae, ut Uria major, Cafliopea, Perfeus, aliacque 
bis in meridiano confpiciuntur , mane nimirum ac vefpere , inter 
horizontem & polum , vel inter polum ac verdccm. Favit edam 
quodammodo publica temporum calamitas. Quum enim contiguas 
aliquot provincias invafilfent potendlllmi holles , jamque imminens 
videretur hujus Urbis obfidio, cella verant & apud Epheebos aulicos, & 
in Academia nobilium Aufiriae, & in domellica inllitudoncs Mathe- 
leos j adeoque totus huic exercitadoni Uranicae vacate poteram. Nul- 
la quidem in hoc triduo contigit Eclipfis Solis , aut Lurae, qualem 
Roemerus habuit in fuo j fed non defuerunt duae immerliones primi 
latellitum Jovis. 

Ad hanc Oblervadonum feriem peragendam, Speculx praeferri 
meruit Oblcrvatorium inferius, condguum fiquidem, & alanlu non 
indigens, nili pro lublimiore accellu ad inllrumenta muralia. Et pro» 
fe£k> in hiemalibus hisce fiadonibus longioris morae , relpidendum 
erat ad beneficium fornacis j qux tamen fetis remota ell a tubis tele» 
Icopicis.ut nec calidus vapor ad lentes objeifhvas alcendere, neque fu- 
mus camini a vento impulllis, turbare queat Ipederum ingrellum. 

Maximam hujus laboris partem in me lulccpcram ; reliquas di» 
flribucram domelHcis meis, quos ad niitum praefentes habebam. Ho- 
rum duo, utpote amanuoifes, praxim obfervandi didicerant, & fi. 
dera noverant , feltem praecipua , & loca , ordinemque tranfituum. 
Duo alii erant idonei numerandis alta voce olcilladonibus penduli, no» 
tandisque minuds fecundis, qux ab horologiis indicabantur in obfer» 
vatis tranfituum momentis. Hxc aliaque ruditer, ut fieri Iblet, ac 

Ddd 2 tumui. 
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tumultuarie notata in appcnla lamina lapidea una cum inventis aldtudi* 
num gradibus, ipfe revidebam , priusquam obfervationum catalogo 
inlererem. 

Frxtcr duo lulcitatoria, quz aderant, aliquis e imulis invigila- 
bat excitandis, convocandisque Obiervatoribus, qui per intervalla bre- 
vi Ibmno indulgcrc potuerant. Neque tomen omnibus limul manere 
licebat, led aliqui nebant excurfus ad Speculam , vel ut captarentur 
altitudines corrdpondentes , vcl ob immerliones Jovialium , vel in 
trandtibus planetarum, (iderumqu^riniz magnitudinis , utoblerva- 
tiones, atque horologia conferri pollent. 

Duo Londinenda ( Grahamiana ^ medio Solis motui, ut fnnper 
ede Iblent, aptata , in hoc triduo, liquidem hiemali, ambo accele- 
rabant, & quidem prima & (ecunda dic odio lecundis,podrema verole- 
cundis IO, quemadmodum innotelcebat in trandtibus lucidxLyrx, 
Caprz, Sirii, &Ardhuri, per tubos fixos. Malui tamen hxc tem- 
pora corrigere, quam pendula protrahere !, ne motuum turbaretur 
aequalitas. 

Altera condicta redudVio temporis medii ad verum, locum habe- 
ret Iblumodo pro planctis, proque Jovialibus: & ex datis brevi calculo 
elid potelL Pro trandtibus autem inerrantium dderum , diperflua 
foret & inutilis j quippe noceret differentiis alcendonalibus, quas me- 
tiuntur Allronomi per gradus ifiquatoris , vcl per horaria intervalla 
temporis medii. 

Verticalis dircdbo Culminatorii, dve inftrumenti aculminatio* 
nibus( Galli \ocantt Injirument dcsPaJfages') confirmata fuit in prima 
nodte Tridui per altitudines corrcljxjndentes a Captar, ante ac poli ejus 
culminationem. Simili examine per Solem, tam ante, quam poff 
meridiem diei 2^ Tridui, &perSirium a** nodfepoftTriduum, inno- 
tuit eandem dioptram telelcopicam parum deviare a Meridiano j dqui- 
dem ab eo declinabat minus quam 2" orientem verius. Eademque 
debuerat clle deviationis meniura, occidentem verius in boreali plaga. 
Declinabat autem/', ut patuit ex habito examine per ftcllain)? dve 
ultimam caudx Urde majoris. Paullo major harc declinatio prodi- 
bat, conferendo reditus ejusdem dderis ad Meridianum infra Polum 3 
d tamen exigi poterat, przlertim hiemali tempore, integra olcillatio- 
num Penduli xqualitas, & in numero & in meniura. (^ia vero hz 
mi nulhilz aberrationes fub Polo, & in vicinia horizontis, vix lend- 
biliter turbare valent alcendones re<^ , quz llipra Polum , dve in 
culminationibus defumi Iblent, malui ea pauca fecunda negligere , quam 
per inutilem corrcdbonem minimis immorari. 

Hoc qualecunque vitium Culminatorio remanlerat, polf tantil. 
Ium variatas hinc inde Axeos rotationis, & Dioptrz telelcopicz poli- 
tiones, quibus frulfra me fatigaveram in oblervadonibus ftellz ixilaris, 
& V.** leu t in cauda Urlz majoris , ut zquales prodirent diff^entiz 
alccndonales in contiguis trandtibus utxiusque dderis, Sc fupra & inda 
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Polum. Quamvis enim.coiv 
tingat inftrumentum exa- 
conftrui , & rcdle con. 
{titui : lubricus & ambiguus 
eft tranfitus ftellac polaris, 
ob lentiflimum ejus mo- 
tum , & longiusculam ad- 
hxiionem filo dioptrico. 

Locus autem hic oppor- 
tune fibi vindicat recenfio- 
nem appendicis,utriqucCuI- 
minatorio noftro adjedlae 
poft Obicrvationes Tridui, 
& pofiquam ScdUoII ,(«) 
in qua utrumque delcribi- 
tur , imprclla fuerat. Ufii 
liquidem adverteram , ad 
evidentioremTuborum rc- 
^bficationem : ut nempe 
Dioptrsc telelcopicae con- 
ftituerentur normales ad A- 
Xem rotationis, tutius quid- 
piam defiderari, quam cotv- 
ftnfum Dioptrarum fimpli- 
ciumjhasque porro non fatis 
idoneas ad hujusmodi fub- 
fidium inveneram, quia Ijje- 
cietum angufhis aditus, vi- 
fionis claritatem imminuit; 
amplior autem, dire<fbonis 
aberration£ admittit.Quare 
frequentius inquirere tene- 
bar in fiderum tranfitus, an 
scquidiftarent ab oblcrvatis 
momentis altitudinum ae- 
qualium, ante ac poft eos- 
dem tranfitus. Horum qui. 
dem fi plures habentur, ad 
examen addu6H , iique in 
variis & valde diftantibus 
Meridiani gradibus, judica- 
ri pteft de angulo, refto 
ne an obliquo, & Tubo- 
rum cum Axe rotationis & 
ejusdem Axis cum Meri- 
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diano. Vcnim hacc omnia (imul una eadem^e no^ raro admo- 
dum afl^ui liccc , & nunquam absque molclaa , pene incredibili. 
Coiifulcius itaque videbatur nzc duo examina dirimi , eorumque pri- 
mum tcrreftribus objefbs, alterum coeleitibus alligari; ut re£Hficatio 
progrederetur per numeros gradusque Aios. 

Proinde Tubum refjijicatioms telcfcopicum, emi illime appo- 
ni & amoveri queat, aptavi plano dioptrico HEFG, quod per fila 
utriusque Tubi fixi AB & CD dudbim concipitur: & reAum efle ad 
horizontalem rotationis Axem demonfirant duo perpendicula, utrin- 
quedemilla, fi conftanter congruant plano ipfi, etiam inverib ; ni- 
mirum & quando Tubus AB dirigitur ad Zenith , ut prxcedens ico- 
nifinus cftendit, & quando ad verticem convertitur Tubus alter CD. 

In pofieriore iconilmo apparet infirumentum horizontaliter di- 
redtum, T ubo ejus fixo A B ad Boream, altero C D ad auftrum conver- 
Ib. Apparet quoque inftrumento appofitus Tubus re^ijicationis , in- 
cludis atque adierruminatus annulis y, i, quorum utrique normaliter 
conlblidati funt duo coni truncati Q &R,ncc nonT & S,indiredhtm 
oppofiti , zquales & bini , circa eundem axem tomad ; ut pro libitu 
inferantur loculamentis Q_ & T , ad eorum congruentiam perforatis. 
Duo hxc loculamenta, gnomonum intlar inflexa, laminis EF, &GH 
fic adfiridb dint , ut axes foraminum atquidiflent ab ipfis laminis , & 
przcife fint in plano dioptrico, per fila dioptrarum dudo, utfupra 
innuimus, iplasque laminas bifecante. 

In utraque igitur hujus Tubi pofidonc , nimirum & quando 
coni Q, T loculamentis inJiflunt, & literz y, t, annulis infeulptz, fi- 
tum h^nt redhim , & orientalem : vel quando ab iisdem loculamen- 
tis fulciuntur coni R, S, prioribus Qj T oppofid , & literz / , d fi- 
tum inverdim habent, atque occidentalem, liquet conorum axes fore 
in plano EFGH; adeoque ad propofitum hujus tubi ufum, non aliud 
requiri, nili ut ejus dioptra telefcopica conflituatur in plano per ipfbs 
axes. 

Ad id porro cavus eft uterque conus & R; perque centra 
baflum c^pofitarum, protenfum fiTum dioptricum Q_R, in communi 
lendum foco intra Tuoum confpidtur, & locum occupat communis 
axeos conorum. Cylindricum autem lends objedbivz loculamentum, 
cxcentricum efl adha^enti fifiulz. Tubo immerfz , qua circumvoluta, 
centrum lentis adducitur ad planum per axes conorum. Id &cillime 
obtinebam coUimando ad angulum remod parieds, vel feneflrz, aut tedU 
&C. in boreali Suburbio , Tubo illuc in redb pofitione, deinde in in- 
verfa dire^. Siquz ut plerumque condngit , poft inverfionem.» 
prodibat aberrado, fbcius volvendo fiflulam lentis objedivz, promo- 
vebat ejus centrum ad Orientem vel Occidentem , di^dio angulo ab- 
erradonis, ut fieri fbict; donec rurfus coUimando ad objedhim, re- 
fpondens plano dioptrico , imago qusdem appareret in filo Tubi, ante 
ac pofl ^ inveifionem. Sed jam ad Triduum. 
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Die 13. Decembris Anno 1741. Coelo fereao. 



Tranfitiu Solis per MeriSemuml 



1 Tempore medio. 

Spee. 0 ad lin.Meridlan. Ad Quadrantem. Alt.vila. 

. # « h # „ $ tt 
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Tempore medio. 
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Die tj. Decembris Anno 1741* 
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Alt. «ila A. Qutd. 6x0 B. I Aldt. Bor. Culminuor. | 
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Die 13. Decembris Anno 1741. 

EaJem noSle ohfervahatwr immerfio Satellitis » Jovis. 

igH 9 11 tubo pedum 17 Temp. vero. 

& 18 9 so alio tubo ped. 18 
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Sumebantur quoque Solis altitudines correfpondentes. 

- " • — - IMcridics Incorr. * 
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Anno 1741. die i4- Decembris Coelo fereno & cl»ro, Barom. 

Tranjitus Solis per Meridianum. 
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I Tempore folari medio. 
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Tranfitus infmium ahqMt Siderum fiT Hmetarum. 
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^ Die 14. Decembris Anno 1741. 

^ Tranjitus injignium aliquot 

gg Qiudr. 6zoAiiflt.|Alc.jTila 
Nomina SteUamm. EQ Temp. mcd. I 

^ ' " |Gf- ' 
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^ Cauda Leonis 0 3I1 8 j 33 l5 7 48 
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fixo. 
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Die 13. Decemb. Anno 1741. Coei, feren. aer. tranquillo Barom. 6 . 

Tranjitus Solis per Meridianum. 

Tempore ibiari iDcdio. 

Meridiana 6Iari. I Quadr. 6x0 A Alt. vifa. Tempore folari medio. O 
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fStioo Die *J- Decembris Anno 1741. Coei, feren. aer. tranq. Barom. -i- 6. 

S T ranjitus injlpiium aliquot Siderum fij' Planetarum. 

^ g 3 iQuadr.fixoAuOr.lAlt. vifa A.l C^adr. 6x0 B. I Altit.Bor. jCulmt 

^ Nomi». Stellatam. 5 florea,;,. n.cd. I^_ ^ J^Tcmy. mcd. ^ ^^jTcmp. 
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I jTcmp, med. 
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Die ij. Decembris Anno 1741. Coei, feren. aer. tranq. Barom. h- S 
Tranjitus infignium aliquot Siderum (S Planetarum. 



aoi 1 



I SIQoadr. fixo Auftr.l Alt. A. viTa. 
Nomina SceUanun. ^ oa | Tetnp. mcd. i 

- = — / n (Gr. r u 



f p|H. 
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PROCYON « i|ij 52 »9 J47 39 3^ 



Caput Pollucis 
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terminabatur Triduum, 



Hac ipfa die ly. Decembris, paulo poft mediam noveni, nempe temp. vero p. m. 

12 30 obferv^tur i. Satelles H pallefceos, 

37 12 ejiis imiDerfio, tubo pedum 17. 

37 X4 eadem inuDerdo alio cubo ejusdem longitudinis. 
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LIBER IL 
Notte in Triduum, 



C tafercndo tnafitiu eorundem lidemm , etUm in tubis ibds, invenitur ac- 
celeratio diurna , £Epe uno alterove fcrupulo fecundo temporis aberrans. 
Id porro I negleAis in redufiione penduli accelerantis minutiis, defeflui for- 
tuita attentionis in numerandis , vel indicandis ofcillationibus , undulationi 
aeris & fumo lampadis > appulfum fpeciei frequenter turbantibus , aliisque Cali- 
bus, pene inevitabilibus imputandum eft. 

1. Addendo tamen intervalla tranlituum, diverforum lidernm primx no- 
ts , poli lucidam Arietis usque ad ejus reditum , prodit diurna, fere integra 
liderea periodus. 



TranGbant enim 

)> I 



die 14 



Intervallo. 

/ n 



dtc 15 



12 

o 

43 



2$ 

16 

35 

20 

16 

46 
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26 

48 

12 

26 

10 

55 



Ludda Arietis 
Oculus Tauri 
Capra 
Sirius 
Regulus 
Spica Virgina 
ArQurui 
Ludda Arieds 

83 56 J 

Lyra non apparuit in Culminatorio ; 

Fomahan femel tantum obfervabatur : 

Adeoque in hoc examine omittebantur. 

3. Nec erat, unde omnia feliciter confpiratura confiderem t neque cur 
alios expedarem hujus Tridui frufhis , nili domeilicos. Horum vero prsci- 
puus futurus efle videbatur index idoneus, ad libitum fuccellive ampliandus, & 
non parum utilis ad prsnuncianda tempora horum, aliorumque tranfituum. 

Quum enim in menfium initiis parari foleat tabella pro quotidianis culmi- 
nationibus aliquorum liderum , vel ea brevi calculo elici queat ex annua Pari- 
fienfi Ephemeride Allronomica, (4) liquet, ex notis aut obfervatis , pro utres 
tulerit hifce tranfitibus, facile innotefeere fequentes alios: fi nempe intervalla 
eorundem addantur tempori tranfitus prxcedentis. 

4. Hinc ona ell fequens humuBorum Tabula, digefta in S. feries , qua 
incipiunt , & terminantur hoc ordine. 



t. a cranlitu Lodde Arietis usque ad Capram , intervallo - - 3 
n. a iranfiru CAPiLiE ad SIRIUM , intervallo . - 1 

IlL a tranlini SIRII ad REGULUM, intervallo - - 3 

IV. a traniiiu REGULI ad ARCTURUM , intervallo - . 4 

V. a tranlira ARCTURI ad ANTARES , intervallo - - a 

VI. a ttanlitu ANTARES ad LYRAM , intervallo . . 3 

VII. a traniitu LYRrE ad FOMAHAN, intervallo - - 4 

VUl. a traniicu FOMAHAN ad lucidam Arietis, intervallo - - 3 



3I 

30 

9 

9 

«4 

14 

9 



Summa Intervallorum, feu diurna Periodus 33 ;6 

y. Pro terminis harum ferierum, eximie conveniebant primaria fidera , 
prxfertim Capra, Sirius, Ardurus & lucida Lyrx, qux aliunde quotidie, nili 
nubes impediant , obfervantur in Tubis fixis. Ex reliquis aptiora videbantur 
illa , quorum tranfitus neque nimis remoti funt , neque nimis contigui. Quare 
prxtereundo Aldebaran, KJgel, Humerum Orionis lucidum, Procyonem , fpi- 
cam Virginis, & lucidam Aquilx, accerfenda fiiit lucida Arietis , quamvis in- 
ferioris ordinis , utpote media inter Fomahan , & Capram. 

d. In- 
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IntervalIiTranfiniitm>qus habentur io tertia columna ferierum fequen* 
tis Tabuls, prodibant ex obfervationibus Tridui, aliisque propriis prscedenti, 
buc, aut fubfequentibus; & quidem non curando de fcrupulis horariis fecun- 
dis, quia prima fufficiunt ad prxmonendos Obfervatores , qui folercer tempora 
indicata prsvenient. 

7. Pro feledis quibusdam fideribus , qus nobis non occidunt , neque 
femper occultantur a vaporibus horizontis, omittenda non erant intervalla infi- 
morum tranlituum. Horum fiquidem ufus, & frequens & multiplex elic con- 
fuevit. De differentiis intervallorum , infra dicetur. 

t. Ad invenienda loca Tranfituum ; ut nempe Tubi ad ea dirigi queant , 
tdfunt in quinta columna eorum Altitudines vifs , qus obfervationibus inllitu- 
endis conveniunt magis quam Vers ; magis etiam expediunt ,quam fiderum De- 
clinationes ab /Equatore : prsfertim pro data elevatione Poli , proque Qua- 
drantibus, aptatis ad capiendas altitudines fupra Horizontem. 

9. An^i live arcus harum Altitudinum , dantur io gradibus & minutis 
primis ; neque fequitur fubtilior divilio , qus incommoda & inutilis foret ad 
propofitum ufum s quia pauca fecunda , convenienter omiffa vel addita , pa- 
rum admodum variare queunt direfiiones T uborum. Neque refert ,ubinam in- 
tra Tubum appareat imago fideris obfervandi : dummodo appareat , & non val- 
de procul a linea fiducis , qus ad ipfam , pollquam Tubus firmatos fuerit , de- 
bet adduci. Nec enim attenditur ad altitudinem jam definitam; fed ea per ob- 
fervationem definienda, vel examinanda fufeipitur. 

10. Addidi tamen in quarta & fexta columna differentias Intervallorum 
& Altitudinum ad annos do cum earum notis, additionis vel fubtraffionis. 

11. Hafce differentias brevi calculo elicueram ex noviflima Tabula Calli, 

niana, (4) vel ex ampliffimo Flamllediano Catalogo, {i) Sidera enim omnia, 
qus olim omnino fixa putabantur, hocque titulo a Planetis dillinguj adhuc fo- 
lent, inerrantia quidem funt, ob conftantcm latitudinem, live dillantiam eorum 
ob Ecliptica , eandemque fere omnium configurationem vifam ; fed motum ha- 
bent, etfi lentilCmum in longitudinem. Hinc fequitur, poli plures annos augeri 
fenfibiliter Afcenfiones redas , fere omnes , & variari dillantias a Polo ; pro ut 
fiderum loca referuntur ad hsc, vel ad illa loca Zodiaci. Nimirum in lignis de- 
fcendentibus &, (}, H3, nt, H, augentur fiderum diftantis a Polo ; adeo- 
que minuuntur altitudines aullrales, pariterque boerales inter Polum ,& Hori- 
zontem t fed augentur inter Polum & verticem. In fignis autem defeendenti- 
bus contraria omnia contingunt. 

II. Quando itaque incrementum Afcenfionis refts , competens tempori 
dato poli Epocham, idem fuerit pro utroque fidere, fequente videlicet ac pras- 
cedente , non variabitur Intervallum tranfituum. Si autem majus fuerit incre- 
mentum fideris fequentis, augebitur Intervallum ; Ii denique incrementum fue- 
rit minus, intervallum quoque minuetur. In utroque cafu , differentia incre- 
mentorum dat differentiam Intervalli ; & quidem in primo cafu additivam , in 
altero fubtradivam. 

13. In nollris hifce feriebus duo folummodo habentur fidera , quorum 
Afcenfiones reds minuuntur : nimirum /3, & y Urfs minoris. Pro utroque, 
fumma decrementi & incrementi Afcenfionis reCls Reguli , dat differentiam 
Tranfituum fubtraflivam. 

14. Quare Intervallo tranfitus dati fidetis , addendo vel fubtrahendo eju* 
differentiam , aut partem proportionalem , prodibit Intervallum correflum ad 
annum datum; v. g. Intervallum tranfitus humeri Aurigs /3 poli Capram, inve- 
nitur 44' , ejusque differentia fubllraffiva 1^ pro annis fio ; itaque anno I77< 
Intervallum hujus tranfitus, erit 43'. 

G g e t if. SI 
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if. SI vero qacntor ad annum datum , Intervallum tranfiras cnjuspiam 
fideris poli tranfitum alterius cujuslibet praecedentis > in eadem ferie ; pollquam 
correfta fuerint ambo Intervalla per eorum partes proportionales. Intervallum 
minus a majore fubtraflum , relinquet Intervallum qusfitum. v. g. poli luci- 
dam Lyrae tranfeunt lucida Aquil£ a i , & lucida Cygni a a , Intervallis i*' 6 ', 
& i>' 4' ; funtque ditferentix Intervallorum i , & o ; adeoque Intervalla 
correfla 1'’ 11', & 1'' 4'* itaque anno I7p{ tranfibit lucidi Cygni poli luci- 
dam Aquilae intervallo f}'. 

16. Si denique fidera fuerint in diverlis feriebns, primo inveniatur utri- 
nsque Intervallum infui ferie; deinde ferierum Intervallum, cui addendo In- 
tervallum fideris pollerioris , & a fumma demendo Intervallum anterioris, in- 
nocefeet Intervallum quxfitum ; v. g. lucida Aquila poli Procyonem ad annum 
i7fo. Itaque in ferie IIL invenitur Procyon poli Sirium Intervallo fi' ; Lyra 
poli Sirium 8’' 31’; lucida Aquila poli Lyram il* 10' ; adeoque poli Sirium 
yi* 41': & dempto Intervallo Procyonis 31’, remanet Intervallum lucida Aqui- 
la poli Procyonem , Sk jo'. 

17. Porro hac omnia de quarendis Intervallis Tranfituum, dida fint non 

Ailronomis, fed Amanuenfibut, ad quorum ufum fubditur fequens tabella pro 
Intervallis Scrierum. Defeendendo enim ig columna verticali fideris prace- 
dentis,v. g. Capra, usque ad Horizontalem fequentis fideris v.g. Lyra, in nor- 
mali concurfu, live in communi areola invenitur Intervallum tranfitus Lyra poli 
Capram, 13'' a8'. &c. 



Siderum, a quibus 8- ftries inchoantur, Intervalla Tran- 
Ia fituum , & Altitudines vifa fupra Horizontem 

I®* Viennenfem. 
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i8. In primt hujus Tabells columnt | difFerentis AfceofionisreAte, utpote 
ptrnio diverfs , non alterant integro minuto ante annos <o. intervalla tranii- 
tuum , nifi Ly rs ; adeoque in ipfius Tabeils nfu negligi queunt. 

ip. Redeundo ad Triduum : plures occurrunt eorundem Cderum altitu- 
dines vifs, non parum variantes. Illte quidem fumebantur promilcue a me vel 
a meis ; plerumque definiendo per seiliroationem dena, vel quina fcrupula fe- 
cunda graduum, quia in tam longa obfervationum ferie non vacabat uti Micro- 
metris. Proinde harum incqualitatum pars aliqua feftioationi nimie , acumini 
oculorum diverfo, aliisque cafibus adfcribi poterat ; pars autem reliqua Sc 
major, variationibus refra^ionum imputari. Certe d. 7. Novembris anni elapli 
174^ noAe plane ferena , vifs altitudines Caprs, Rigel, Cornu Tauri, trium 
Biltfiei Orionis, ejusque humeri utriusque , nec non humeri Aurige, invenie- 
bantur integro fere minuto minores confuetis. 

10. In tranfitibus per Tubos fixos quum manifeftius appareant hujusmodi 
deviationes a prilUnis altitudinum lineis , etiam poli brevia dierum intervalla , 
liquet eas aptius convenire diverfis refraclionibus , quam fortuitis erroribus , 
aut latentibus vitiis Inftrumentorum ; magis quoque quam lentilfimo fiderum 
acceflui vel recefliii a Polo: magis denique quam fiderum Aberrationibus , a 
Celeberrimo Bradieyo nuper inventis, quas ipfe fucceflivx propagationi luminis, 
fimuique motui Telluris annuo, ingeniofiillme aptavit, & in fyltema quoddam 
redegit. 

xt. Quoniam ftella Polaris quotidie, nifi nubes obllent , bis apparet in 
Tubo Quadrantis Borcalis fixi , ad ejus utrumque tranfitum direflo, (quando 
etiam alteruter circa meridiem contingit , acre prsfertim poli pluviam limpido) 
habentur ejus altitudines fupra , & infra Polum frequentius , quam reliquarum 
circumpolarium. Ex recenfitis in Triduo, elicitor elevatio Poli vifa fupra ho- 
rizoniem Viennenfem gr. 48. 13. min. & iEquatoris elevatio gr. 41. 47. min. 
Hinc patet , quomodo fiderum altitudines , in fequentibus feriebus notate, cui. 
libet elevationi /Equatoris aut Poli , ad obfervationum ufum , aptande fint. 
Pluries quoque conferri queunt ejusdem Polaris evagationes vife, que in tem. 
poribus contiguis, competunt refraflionibus ; vel que in remotis, debentur & 
refraAionibus , & annuo 10. fecundorum accelTui ad Polum. 

ax. Hifce demum notis addenda cll fortuita correAio , que contigit Qua- 
dranti Aullrali fixo inferioris nollri Obfervatorii. Manferat ille usque ad an- 
num 1743. reclinans ab horizonte centri uno minuto , boream verfus , ut in 
ejus deferiptione indicaveram t (*) fed poli faflam eo anno excavationem ter. 
re , pro conllruendo fnbterraneo defcenfu ad mediam Propugnaculi alam , 
tantillum fubfedit vetulius paries domclticus , & murus lateritius ipfi fuperad- 
ditus, & Quadrans in hoc mmatus t feliciter tamen, ita ut pundum gr. po. ad 
verticalem radium redierit ; quod repetitis examinibus adhuc confirmatum re- 
perio. Alter autem Quadrans Borealis, eidem vetullo parieti affixus , ubi ter. 
ra profundius effodiebatur, magis etiam fubfidere debuit t ita ut perpendicu- 
lum a centro pendens, quod antea recedebat femiminuto a punflo gradus 90 
aullrum verfus , pollmodum ad boream tranfierit in recelTum femialte- 
tius minuti. Compages umen utriumue Quadrantis integra man- 
iit & prorfus illsla. 
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Pracipuarum inerrantium Stellarum Ordo 

ef intervalla Tranfitmm per Meridianum 

pro ineunte amo 1745. 60 fequentihm. 



Nomina Stellarum. 
Poft Lucidam Arietis. 
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In Larere Perfei |/ 9I j 

Lucida Plejadum 
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In poplice Perfei 
Prima Hyadum 

Inter nares & ooiium bor. Tauri 

Oculus borealis Tauri 

Imer nares & oculum auftr. Tauri 

Oculus auffr. Tauri Palilic.'Aldebaran 
Capra , five Aurigf Capclla 



,ln manubrio eiilis Orionis 
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Cornu auffrale Tauri 
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^ Humerus Aurigae 
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Nomina Stellarum I 

Poft SIRIUM. i 

s Sab alvo Sirii § 

f, tn genu fe^uence Pollucis / 

I. Borealh In collo Sirii y 

In dorfo Sirii u 

^ In inguine Pollucis U 

g b collo Prodonis 
5 ^cauda Sirii 

r Caput Caftofis ij, 

I Procyon canis minor |a 

, In dextro humero Pollucis |x 

>• Caput PoUucis 1^ 

» |n cauda cancn 

] b pofter. auftrali crure cancri l/S 

llAfellus borealts in cancro \y 

l Aiellus auftralis in cancro | j 

• Cygni lucida in cauda fiib Pol. \a 
X. in fin. anter. pede Uris majoris it 

' In forfice Cancri 

II. in dn. aotcr. pede Urlc majoris {« 
Cor Hydre U 

Oculus Leonis |« 

Auftralis in collo Leonis [7 

REGULUS cor Leonis js 

Borealis colli Leonis , 

ScQQcns in collo Leonis (7 

L Urfz majoris l/s 

II. Urfs Majoris Is 

In dorfo Leonis M 

j In cauda Leonis \$ 

I Extrema ale auRralis Virginis 0 

. 111. Urfc majoris y 

Caffiopest b medio fedis fub Polo $ 
^ X. Corvi in roRro ct 

I iV. Uris majoris / 

\ a. Corvi in ala dextra y 

' 3. Corvi in ala fcquente I 

' f. Corvi b pede 

Olfiopce in pedore • 

AuRralisbcing. vel fub Rroph. Virgin. 
Polaris extrem. caude Urie mboris « 
CalTiopce in Coxis y 

V. Urfc majoris b edud. caude t 

Borealis cii^uU Virginis / 

Ala borealis Virginis. Vindemiatrix jt 
Ukirea ale auRr. Virginis \$ 

In (im‘Rro ^enu CaiEopec |/ 

Spica Virginia j« 

VI. Urfc major» lecimda caude 
Sequens in dngiilo Virginis 

In dextro genu Cafliopee fub Polo 1 « 

VII. Urfc majoris » extrema caude .ir 

In UniRro crure Bootis boreal a 
In flexu caude Draconis • 

ARCTURUS inter femora Bootis 
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Nomina Stellarum 

Poft LYRAM. 



Humerus dexter Sagtctsrii 
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In dextro brachio Sagitrani 
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CORRIGENDA, 



'-iy 



ftgl. tin. 

i6 A CPQ^ CPL iiiJ* in in eodea , tfgt in eoden. . 

21 accubas , ir^e «ciibHS. 

20 ^7 A & B , Meridiano fiunt, Itgt A & B a Meridiano , finoc. 

2^ no contradus, iege conta^s 

ti 2^ repceieniiCT i*gf reprslcnur. 

43 4 anteriori ejus, anteriore P ejus. 

44 3 M Tab. i. fig. 4. UU clavi cylindrici Oo, itgr clavi cylindrici Qo, Nn. 

45 8 Fidulae Aa Cc , Uff FiftuU a & c. 

46 2 utruisqne, itge titriusqiie 

3 Axium, Axis AX 

8 iudrumenti , l«ft inlhnmenti 

49 39 SMPNKR, /^e SMFNR 

54 14 per Scbol. II. itge Per Schol. IV. 

55 35 in fig. 8 , itgt lo fig. 0 

37 in figura denique 9 ambo fidera culminant inter verticetn : & , Age In fig* denique 
8 ambo fidera culminant inter verticeni 6 A^quaioren). 

0 5 Per Schol. it Theor. It itge Per Schol IV. Theor. i. 

24 FK tempore per MG , /<gf FK -*■ tempore per MG 

36 fixorum fiderum F & 1 , Uy fixorum fiderum F & G. iiid. /« marg. fig. 5i /ege 
fig. 5 & 6. 

39 FN & IM , /ege FN & GM -k 2 M S 

57 29 per 2 KN a MS , /ege per 2 KN GI 2 MS 

^728 *H- a IL /ege 2 MS 

29 per 2 KN a MS, /ege per 2 KN -4. aGt-^ 2 MS, five per a RT GL -► 

MS. ergo F ad G. S ad T, tempore per a FN «e- a MS q. e. d. 

64 cap.IV.$.t in iM«rg.«ddr, Tab. Vllt fig. 10. 

67 8 Tubula , itet Tabula. 

69 1 fiali, itK filari 

71 28 eu/de a Petro Patrono , Ugure Finarienfi, 

31 in tnarg. aJJe fig. 4. 

72 t nunus, /ege manens 

73 19 chordam A io Ch, Uge chordam AB in C 

74 8 finusFT, /ege finus FQ^ 

II angulus GQH &c. /ege angulus G(^22^ 49^^, & GIQ^ 

80 21 Crinis AB, itee Crinis BD 

81 9 in marg. dJJ. fig. I & 2 

85 12 patrem, Aje partem 

24 intervallo FD, /ege intervallo FE 

$9 17 ad Aufirum , /rge ad Boream. 

9^ 8 Z’* *v4rg. tjjt Tab. U. %. 2 

101 13 in marg. aJde Tab. II. fig. 3. & Tab. Ul. fig. 9 
104 15 Apparatur, /ege Apparatus. 

121 35 in ntarg. atfJe Tab. II. 

125 3 impellit rotas, /ege impellit rotam 

128 40 15'^. 2I /ege 15' 2 '^t 

134 in finit aJtk ^a) fupr. cap. U. $. 3. p. 121 
140 4 cidm, /ege eidem. 

150 41 71' Up h" 

15^ 20 Dux tertie , /ege Duc alie tenie 

160 21 Ardari relelcopicum , iege Arfluri telercopiiini. 

161 36 cujus femiangulus cfi 15' 2^' i /ege cujus fcmiangulus eft 15^ 21'' \ 

169 20 horollogii, /ege Horologii 

170 13 collumellas, ^ columellas 

173 17 tubulus concentricus , duabus , /ege tubulus , concentricus duabus 

174 36 vertcali, itge verticaU 

176 infn, eodemque, //ge eademqiie 

180 lin.atnnit. dcfchangcmenrs , Ugt Ofs changements. 

189 27 charte, denfioris ad , /ege charte denfioris, ad 

li2 195 
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Monitum ad Biblioptgam. 

Poli p»g. IX. inferantur Tabuls I. II. III. IV. Libri I. 

In Lib. n. poli pag. 40. inferantur Tabulae I. & II. Seft. I. 

66. Tabulae I. II. &c. usque ad IX. SeA. II, 
. . 78. Tab. I. n. & m. sea. in. 

. . 9x. Tab. I. II. m. & IV. Seft. IV. 

- II 4. Tab. I. II. &c. usque ad IX. Seft. V. 

- - I ro. Tab. I. II. &c. usque ad IX. SeA. VI. 

. • 160. Tab. I. Sea. VII. 

- 191. Figura Frontifpicii. 

• - 194. Iconismus poQerior. 



ermncrung ati itn a5uc()bjntfr. 

Pag. IX. tommtn 6td Lib. I. Wt In JEupftr gt(lo(6enf Tabuls I. II. IH. IV. 
3 n Lib. u. naA Pag. 40. fommen non Sea. I. tu Tabulae I. un6 II. 
a t 66. bie Sea. II. Tabuls Don I. bl6 IX. 
t • 78. bit Sea. ni. Tab. I. II unb III. 

• , 9X. bit Sea. IV. Tab. I. II. III. unb IV. 

« »114. bie Sea. V. Tab. I. bid IX. 

< t tfo. bit Sea. VI. Tab, I. bi6 IX. 
a f 160. bit Sea. Vn. Tab. I. 

« $ 191. Figura Frontifpicii. 

* a 194. Iconismus pollerior. 
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